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Beim  Gebrauche  dieses  kleinen  Buches,  welches  ich  zuerst 
nur  tür  meine  eigenen  Arbeiten  hergestellt  habe,  und  dessen 
ich  mich  seit  einigen  Jahren  im  Laboratorium  der  Universität 
Coimbra  bediene,  erinnere  ich  mich  stets  der  Herren,  welche 
meine  chemischen  Studien  im  Laboratorium  Wöhler’s,  dessen 
Verlust  wir  Alle  tief  beklagen,  leiteten. 

Bei  der  jetzt  erfolgenden  Publikation  erlaube  ich  mir.  Ihnen 
meinen  Dank  für  die  freundlichen  Rathschläge,  welche  Sie  mir 
bei  meinem  Aufenthalt  in  Güttingen  gaben,  auszudrücken,  und 
bitte  Sie,  dies  Buch  als  Zeichen  meiner  innigen  Hochachtung 
aufzufassen. 


Joaqilim  dos  Saiitos  e Silva. 
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Obgleich  die  bei  Ausfühi’uug  quantitativer  Analysen 
vorkommenden  llechnungen  im  Allgemeinen  einfach 
sind,  so  sind  sie  doch  trotzdem  zuweilen  recht  zeit- 
raubend und  langwierig,  z.  B.  wenn  es  sich  — wie 
bei  Analysen  von  Mineralwässern,  Gesteinen  und  der- 
gleichen — darum  handelt,  aus  den  experimentell 
gefundenen  Daten  die  wahrscheinlich  in  den  unter- 
suchten Stoffen  vorhandenen  Salze  zu  ermitteln. 

Schon  mittels  der  abgerundeten  meist  ganze  Zah- 
len bildenden  Atomgewichte  sind  diese  Rechnungen 
langwierig  genug , im  höchsten  Grade  zeitraubend 
werden  jedoch  die  einfachsten  und  gar  die  oben 
genannten  etwas  complicirteren  stöchiometrischen  Be- 
rechnungen, wenn  man  sich  der  von  L.  Meyer  und 
K.  S e u b e r t oder  der  von  Clarke  berechneten 
Mittelzahlen  bedient,  welche  fast  sämmtlich  mit  zwei 
Decimalen  versehen  sind.  Eine  Erleichterung  und 
Abkürzung  dieser  calculatorischen  Operationen  ist 
folglich  sehr  wünschenswerth,  und  dies  ist  mit  Hülfe 
von  sogenannten  chemischen  I'actoren  zu  er- 
reichen. 

Eactoren  oder  Multiplicatoren,  welche  das 
Verhältniss  zwischen  den  Gewichten  eines  Elementes 
und  seiner  Derivate  oder  zwischen  den  Gewichten 
von  äquivalenten  Verbindungen  verschiedener  Art 
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ausdrückeii,  sind  mehrfach  berechnet  und  in  Tabellen  J 
zusammengeBtellt  worden,  doch  enthalten  die  meisten  ^ 
'rabellen  dieser  Art  nur  die  Factoren  für  die  Elemente  ^ 
und  die  häufigsten  ziemlich  einfachen  Derivate  der- 
selben, d.  h.  für  die  Oxyde  und  einzelne  Salze  oder 
sonstige  Verbindungen,  welche  in  der  Analyse  oft  . 
gefunden  werden,  während  die  Factoren  für  viele 
andere  Stoffe,  welche  verkommen,  und  besonders  für 
die  Umrechnung  eines  Salzes  auf  ein  anderes  1 
meist  fehlen.  Ferner  difteriren  die  Factoren  ver-  4 
schieden  er  vorhandener  Tabellen  von  einander,  weil  "j 
die  zu  Grunde  gelegten  Atomgewichtszahlen  nicht 
dieselben  sind.  i 

Aus  diesen  Gründen  habe  ich  schon  vor  längerer 
Zeit  zu  meinem  Privatgebrauche  systematisch  ge- 
ordnete grössere  Tabellen  berechnet  und  mich  beson- 
ders bei  meinen  Mineralwasser- Analysen  derselben 
bedient. 

Nachdem  ich  zuerst  ebenfalls  abgekürzte  Atom- 
gewichtszahlen meinen  Kechnungen  zu  Grunde  gelegt 
hatte,  habe  ich  nach  dem  Erscheinen  des  Buches 
von  L.  Meyer  und  K.  Seubert  und  der  von  jenen 
Autoren  revidirten  Atomgewichte  für  nöthig  ge- 
halten, die  Tabellen  hiernach  umzurechnen,  denn, 
wenn  auch  bei  einigen  Elementen  die  Differenzen 
verschwindend  klein  sind,  so  sind  doch  bei  anderen 
so  grosse  Differenzen  gegenüber  den  abgekürzten 
Atomgewichten  zu  Tage  getreten,  dass  es  jetzt  ganz 
unstatthaft  ist,  die  älteren  Zahlen  zu  be- 
nutzen. 

Da  nun  trotzdem  der  einfacheren  Rechnung  halber 
auch  heute  noch  Mancher  die  älteren  Zahlen  benutzen 
mag,  da  es  jedoch  im  höchsten  Grade  wünschenswerth 
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ist,  dass  ungeachtet  der  grösseren  Unbequemlichkeit 
die  richtigeren  Zahlen  überall  angewandt  werden, 
habe  ich  gesucht,  dies  durch  mein  Buch  zu  erleich- 
tern; bei  Benutzung  der  darin  niedergelegten  Fac- 
toren  lassen  sich  die  vorkonimenden  Rechnungen  mit 
der  jetzt  erforderlichen  Genauigkeit  absolut  ebenso 
schnell  und  bequem  ausführen  wie  mit  den  Factoren, 
welche  früher  benutzt  wurden,  und  schneller,  als  es 
mit  Benutzung  der  älteren,  geschweige  der  revidir- 
ten  an  Decimalstellen  reichen  neueren  Atomgewichte 
selbst  möglich  ist. 

Hierin  haben  einige  recht  competente  befreundete 
Chemiker,  denen  ich  meine  Arbeit  zeigte,  mir  bei- 
gestimmt. 

Sämmtliche  Zahlen  sind  doppelt  berechnet  worden, 
und  die  Correctur  ist  möglichst  sorgfältig  ausgeführt. 

J.  dos  Sautos  e Silva. 
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Das  Buch  beginnt  mit  den  vorbereitenden  Tabellen 
I bis  III. 

In  der  Tabelle  I finden  sich  die  Atomgewichte  von 
L.  Meyer  und  K.  Seubert,  sowie  in  der  Tabelle  II 
(S.  2)  ihre  Multiplen  von  1 bis  10.  Tabelle  III  (S.  4) 
enthält  die  Moleculargewichte  sämmtlicher  in  den 
Factorentabellen  vorkommenden  Verbindungen,  damit 
man  bei  etwaigem  Nachrechnen  der  Factoren  bequemer 
sich  ihrer  Eichtigkeit  vergewissern  kann. 

Bei  Anordnung  der  Factorentabellen  IV  (S.  15  ff.) 
habe  ich  folgende  Eintheilung  angewandt:  auf  die 
Halogene  folgen  Schwefel,  Stickstoff,  die  sauerstoff- 
haltigen Säuren,  je  nach  ihrer  Sättigungscapacität, 
woran  sich  die  Metalle  nach  gebräuchlicher  Art 
schliessen. 

Um  nicht  zu  ausgedehnte  Tabellen  zu  erhalten, 
habe  ich  nur  die  häufiger  bei  analytischen  Operationen 
vorkommenden  Elemente  und  Verbindungen  berück- 
sichtigt. 

In  den  Tafeln  enthält  die  erste  Verticalcolumne  die 
Formeln  der  in  den  Analysen  meist  erhaltenen  Nieder- 
schläge oder  sonstigen  Producte.  Die  dritte  und  die 
fünfte  Columne  enthalten  die  Formeln  der  Körper, 
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Anordnung  der  Tabellen. 

deren  Gewicht  zu  berechnen,  man  die  Absicht  hat,  die 
in  der  fünften  Columne  befindlichen  Körper  sind  die 
Radicale  der  in  der  dritten  und  zuweilen  auch  in  der 
ersten  Columne  befindlichen  Verbindungen,  Die  zweite 
und  vierte  Columne,  Avelche  mit  „für“  bezeichnet  sind, 
enthalten  die  chemischen  Factoren,  d.  h.  die  Menge 
der  in  der  dritten  und  fünften  Columne  enthaltenen  Stoffe, 
welche  1 g des  in  der  ersten  Columne  enthaltenen  ent- 
spricht, also  die  Zahlen,  mit  welchen  man  die  in  den 
Analysen  gefundenen  Mengen  multipliciren 
muss,  um  die  gesuchte  Substanz  zu  erhalten. 

Die  Factoi’en  besitzen  sechs  Decimalzahlen,  deren 
beide  letzten  durch  einen  Punkt  abgetrennt  sind , um 
anzudeuten,  dass  es  meist  genügend  ist,  nur  mit  den 
vier  ersten  zu  arbeiten. 

Auf  die  in  der  ersten  Columne  zuweilen  vorkommen- 
den Zahlen  braucht  man  beim  Gebrauche  der  Tafeln 
nicht  zu  achten,  sie  deuten  nur  die  relativen  Zahlen 
der  Molecüle  an,  welche  bei  Berechnung  der  Factoren 
herangezogen  wurden. 

Für  jedes  Element  und  jeden  Säure rest  habe  ich 
noch  eine  besondere  Zusatztabelle  berechnet,  selbst 
wenn  dieses  Element  oder  die  saure  Gruppe  nicht  in 
der  Analyse  abgeschieden  werden  kann;  und  zwar  ist 
dies  geschehen,  um  die  Vertheilung  und  Gruppirung 
der  Basen  auf  die  Säuren,  resp.  der  Säuren  auf  die 
Basen  zu  erleich te im , wie  man  es  später  sehen  wird. 

Meist  ist  es  gleichgültig,  ob  aus  dem  Producte  der 
Analyse  die  wasserfreien  Basen  und  die  Säui*eanhydi'ide 
berechnet  Averden,  oder  aber,  ob  man  die  Metalle  selbst 
und  die  sauerstoffhaltigen  Gruppen,  Avelche  mit  jenen 
das  erhaltene  Salz  bilden,  berechnet,  und  es  sind  beide 
Methoden  in  Benutzung.  So  rechnen  Einige  das  er- 
haltene schwefelsaure  Barvum  auf  Ba  0 und  S 0^, 
Andei’e  aufBa  und  SO'*  um,  das  sclnvefelsaure  Kalium 
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Anordnung  der  Tabellen. 

auf  K^O  uud  SO^  oder  auf  und  SO^,  und  so  habe 
ich,  obgleich  ich  pex’sönlich  die  zweite  Art  der  Berech- 
nung vorziehe,  beide  Kechnungsarten  in  den  Tabellen 
berücksichtigt. 

Die  Factoren  für  die  gewünschten  Säureanhj’diüde 
(SO^,  etc.)  finden  sich  in  Anmerkungen 

am  Fusse  der  Seiten,  man  erhält  sie  übrigens  bei  neu- 
tralen Salzen,  wenn  man  von  dem  Factor  des  betreffen- 
den Salzes  denjenigen  des  Oxydes,  von  dem  Factor  der 
negativen  Gruppe  denjenigen  des  Sauerstoffatomes  ab- 
zieht (z.  B.  ist  der  Factor  für  S 0^  = BaSO^  — Ba  0 
oder  = SO'*  — 0). 
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Gebrauch  der  Tabellen. 


Nach  den  obigen  Worten  über  die  Eiuriclitung  der  Ta- 
bellen ergiebt  sich  der  Gebrauch  der  letzteren  von  selbst. 

Man  habe  z.  B.  bei  einer  Schwefelsäurebestimmung 
Oj.'iSO  g schwefelsaures  Barj'um  erhalten.  In  der  Tabelle 
der  Schwefelsäure  (S.  33)  findet  man  in  der  ersten 
Columne  BaSO*,  in  der  dritten  Columne  SO^,  resp. 
S 0^.  Um  S 0^  zu  erhalten,  multiplicirt  mau  0,530  mit 
0,343218  und  erhält  0,1819  g,  um  jedoch  SO^  zu  Avisseu, 
mit  0,411810  = 0,2183  g,  weiter  ergeben  sich,  falls  mau 
Barj’um  oder  Bar5’t  sucht,  die  Factoren  0,588190  resp. 
0,656782  1),  und  mit  Hülfe  derselben  0,3117  g Ba  oder 
0,3481  g BaO,  worauf  man  den  Procentgehalt  der  Sub- 
stanz an  S 0^,  S 0*,  Ba,  Ba  0 wie  gewöhnlich  ermittelt. 

Will  man  wissen , wie  viel  schwefelsaures  Kalium 
den  0,530  g BaSO^  entspricht,  so  sucht  man  in  der 
zweiten  Columne  auf  S.  33  den  Factor  für  S 0^  und 
multiplicirt  0,530  mit  0,74729 , und  die  so  berechneten 
0,3961  g K^SO^  enthalten  die  in  0,530  g BaSO^  ent- 
haltene Schwefelsäuremenge.  Multiplicirt  man  0,530  g 
mit  dem  in  der  vierten  Columne  befindlichen  Factor 
0,33548,  so  erhält  man,  da  in  der  fünften  Columne  2K 

•)  Es  ist  klar,  dass  die  Factoren  für  zwei  die  gefundene  Sub- 
stanz znsainnvcnsetzcndc  EruchstUckc  die  Summe  1 geben  müssen, 
also  0,343218  + 0,050782  — 1 und  0,411810  + 0,588100  = J. 
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angegeben  ist,  das  in  obigem  Schwefelsäuren  Kalium 
enthaltene  Kalium. 

Bei  Umrechnung  von  0,835  g Chlorsilber  anf  Chlor 
benntzt  man  den  auf  S.  15  befindlichen  Factor  0,2473, 
anf  Silber  die  Zahl  0,7527  und  erhält  0,2065  g Chlor 
nnd  0,6285  g Silber.  Diese  sind  enthalten  gewesen  in 
0,43437  g K CI,  0,3959  g Zn  CU,  0,9898  g Ag  N 0^,  0,8130  g 
Ag^PO^  n.  s.  w.,  welche  Zahlen  mittelst  der  in  der 
Znsatztabelle  des  Chlor,  S.  16,  17  und  des  Silbers,  S.  91, 
befindlichen  Factoren  2,1035,  1,9172,  1,5749,  1,2935  sich 
leicht  berechnen. 

0,573  g eines  Phosphorites  haben  0,3127  g pyro- 
phosphorsanres  Magnesinm  geliefert,  woraus  sich  mit 
Benutzung  des  Factors  0,63976  der  Tabelle  für  Phos- 
phorsäure auf  S.  44  0,3127  X 0,63976  = 0,20005  g 
oder  34,91  Proc.  P^O^  ergiebt.  34,91  Proc.  Phosphor- 
säureanhydrid entsprechen  nach  der  Tabelle  S.  45 
34,91  X 2,1827  = 76,20  Proc.  Ca^  (P  0^)2,  ferner  34,91 
X 1,9152  = 66,86  Proc.  CaHPO'^;  man  könnte  34,91 
X 2,0008  = 69,85  Proc.  NaH^PO^  oder  34,91  X 1,9169 
= 66,92  Proc.  des  nrsprünglichen  Phosphates  an 
KH^PO*  daraus  darstellen. 

Zur  Umrechnung  der  in  der  yerbrennnngsanalyse 
organischer  Körper  gefnndenen  Kohlensäure  auf  Kohlen- 
stoff dient  der  anf  S.  40  befindliche  Factor  0,2727,  zur 
Ermittelung  des  Wasserstoffes  der  Factor  0,1114  anf  S.  15. 

Bei  Stickstoff  bestimmungen  dienen  n.  a.  die  Tabellen 
S.  29  und  S.  65  bis  67,  welche  die  Factoi-en  zur  Um- 
rechnung von  Platinsalmiak  nnd  Platin  auf  Stickstoff, 
und  andererseits  die  Factoren  enthalten,  welche  nöthig 
sind,  nm  den  auf  irgend  eine  Weise  ermittelten  Stick- 
stoff auf  Ammoniak,  ein  Ammoninmsalz , oder  anf 
Salpetersäure  umzurechnen.  0,4  g einer  Substanz  haben 
z.  B.  dnrch  Glühen  des  erhaltenen  Platinsalmiaks 
0,3134g  Platin  gegeben;  mit  Hülfe  des  Factors  (auf 

* 
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S.  29)  0,1442  finden  wir,  dass  dem  erhaltenen  Platin 
0,3134  X 0,1442  = 0,04519  g oder  11,30  Proc.  der  an- 
gewandten Substanz  an  Stickstoff  entsprechen. 

Diese  entsprechen  ihrerseits  11,30  X 1,2141  = 
13,72  Proc.  NH3  oder  11,30  X 3,8480  = 43,48  Proc. 
N^O^.  Andererseits  kann  man  aus  dem  gefundenen 
Platin  (S.  66,  Anm.  1)  direct  nach  0,3134  X 0,5549 
= 0,1739  g oder  43,47  Proc.  finden  u.  s.  w. 

Aehnlich  verfährt  man  bei  den  übrigen  zahlreichen 
Rechnungen  der  volumetrischen  Aual^’se. 

Um  die  Anwendung  und  den  Nutzen  der  Tabellen 
weiter  zu  erläutern,  möge  noch  ein  Beispiel  folgen, 
Avelches  zeigt,  wie  mau  die  Zusatztabellen  benutzt, 
um  die  in  den  Analysen  gefundenen  Säuren  und  Basen 
passend  zu  vertheilen  oder  zu  gruppiren. 

Gesetzt,  man  habe  in  einer  Anal3’se  die  Schwefel- 
säure  als  Baryumsulfat,  das  Chlor  als  Chlorsilber, 
das  Calcium  als  Kalk,  das  Magnesium  als  Magne- 
siumpju'ophosphat,  das  Kalium  und  Natrium  als 
Chlorüre,  und  diese  mittelst  Platinchlorid  getrennt  und 
abgeschieden.  Aus  den  oben  genannten  Producten  habe 
man  (mit  Hülfe  der  entsprechenden  Pactoreu)  die  Ge- 
wichte und  daraus  die  Procentgehalte  der  betreffenden 
Elemente  wie  folgt  erhalten  : 


SO^ 27,798  Proc. 

CI 28,390  ,. 

K 10,840 

Na 12,078 

Ca 0,688 

Mg 6,527 


86,321  Proc. 


Rest,  durch  Differenz  bestimmt  . . 13,679  „ 

100,000  Proc. 

1)  Es  sind  dies  Zalilen,  welche  ich  1878  in  der  Analyse  von 
K a i n i t erhielt,  welcher  in  den  am  Donro  gelegenen  von  der  Reb- 
lans  ergriffenen  Weinbergen  benntzt  wnrdc. 
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Wii'  benutzen , um  die  obigen  Elemente,  resp.  S O^, 
zu  Salzen  zu  gruppiveu,  die  entsprechenden  Zusatz- 
tabellen,  dort  sehen  wir  in  der  vierten  Columne 
die  Factoren  für  die  Elemente  resp.  Eadicale,  welche 
mit  den  genannten  Stoffen  verbunden  sein  können 
und  sich  in  der  fünften  Columne  finden;  man  könnte 
z.  B.  die  ermittelte  Menge  von  S 0'*  mit  dem  ent- 
sprechenden Factor  für  K im  K^SO^  (S.  35)  multi- 
pliciren  und  so  27,798  X 0,814652  = 22,646  Proc.  K 
erhalten;  wenn  man  dies  zu  27,798  zählt,  hat  man 
50,444  oder  die  Procentzahl  an  K^SO^,  welche  der 
gefundenen  Menge  S 0^  entspricht.  Man  kommt  zu 
derselben  Zahl,  wenn  man  sich  der  Factoren  in  der 
zweiten  Columne  bedient,  welche  direct  die  gefundenen 
Salze  liefern,  denn  27,798  X 1,814652  = 50,44  Proc.; 
zieht  man  hiervon  die  ursprüngliche  Verbindung  (d.  h. 
27,798  Proc.  SO^)  ab,  so  hat  man  den  Körper  der 
fünften  Columne  (d.  h.  das  K).  22,646  Proc.  K ist 

mehr  als  die  in  der  Analyse  gefundenen  10,84  Proc.  K, 
folglich  muss  man  anders  verfahren. 

Bei  Gruppirung  von  Basen  und  Säiiren  eines  Sch  wefel- 
säui*e  enthaltenden  Minerales  oder  Mineralwassers 
setzt  man  im  Allgemeinen  a priori  voraus,  dass  ein 
Theil  der  Schwefelsäure  au  Calcium  gebunden  ist,  wir 
multipliciren  also  die  Procentzahl  des  Calciums  oder 
0,688  mit  dem  Factor  2,4009 , welcher  sich  in  der 
supplementärep  Tabelle  des  Calciums  S.  74  gegenüber 
der  Formel  SO*  findet,  und  ex'halten  0,688  X 2,4009 
= 1,652  SO*,  sowie  aus  0,688  Ca  1,652  SO* 
= 2,340  Ca  S O*. 

Ebenso  wird  das  in  der  Analyse  gefundene  Kalium 
mit  Schwefelsäure  verbunden  gewesen  sein.  Wir  multi- 
pliciren also  die  Procentzahl  des  Kaliums  oder  10,840 
mit  dem  S.  60  in  der  viei’ten  Columne  der  supplemen- 
tären Tabelle  des  Kaliums  sich  findenden  Factor 
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für  SO*  oder  1,2275  und  erhalten  10,840  X 1,2275 
= 13,306  SO*  und  hieraus  durch  Addition  der  ge- 
fundenen Procente  Kalium  10,840  K -|-  13,306  SO* 
= 24,146  S O*. 

Von  den  27,798  Proc.  SO*,  welche  die  Analyse  er- 
geben hat,  ist  also  ein  Theil  untergebracht  und  zwar 


folgendermaassen : 

Vorhanden  an  SO* 27,798  Proc. 

Mit  Calcium  verbunden  1,652 

Mit  Kalium  verbunden  13,306  14,958  „ 

Best  SO*  12,840  Proc. 


Wenn  wir  nun  annehmen,  dass  dieser  Best  mit 
Magnesium  verbunden  ist,  finden  wir  S.  35  in  der 
supplementären  Tafel  von  S 0*  in  der  vierten  Columne, 
gegenüber  dem  Magnesium,  den  Factor  0,24984.  Nach 
obigen  Anleitungen  multipliciren  wir  12,840  X 0,24984 
= 3,208  Mg,  folglich  haben  wir  12,840  S 0*  3,208  Mg 


= 16,048  Mg  SO*; 

Gefunden  Mg 6,527  Proc. 

An  S 0*  gebunden 3,208  „ 


Best  noch  zu  vei'biuden  3,319  Proc. 

Diesen  Best  des  Magnesiums  sowie  das  Natrium 
haben  Avir  mit  Chlor  zu  verbinden. 

Wir  multipliciren  also  die  gefundenen  12,078  Proc. 
Natrium  mit  dem  Factor  1,5385,  welcher  sich  auf  S.  63 
in  der  supplementären  Tabelle  des  Natriums  neben  CI 
befindet,  und  ei’halten  somit  18,582  Proc.  CI,  welche  mit 
12,078  Proc.  Na  30,660  Proc.  Na  CI  geben: 

CI  gefunden 28,390  Proc. 

Gebunden  von  Na 18,582  „ 

Best  noch  zu  verbinden  9,808  Proc. 

Wir  multipliciren  diesen  Best  oder  9,808  Proc. 
Chlor  mit  dem  Factor  0,3384  der  viei’ten  Columne  der 
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supplementären  Tabelle  des  Chlors  S.  16,  welcher  sich 
gegenüber  dem  Mg  befindet,  und  wir  erhalten  9,808 
X 0,3384  = 3,319  Proc.  Mg,  d.  h.  die  Quantität  dieses 
Metalles,  welche,  wie  oben  angegeben,  noch  zu  ver- 
binden war.  Wir  erhalten  dann  9,808  CI  -1-  3,319  Mg 
= 13,127  Proc.  Mg  CP. 

Auf  diese  Weise  haben  wir  aus  den  directen 
Resultaten  der  Analyse  abgeleitet,  dass  in  der  unter- 
suchten Substanz  folgende  Verbindungen  enthalten  sind : 


CaSO^ 

. 2,340 

Proc. 

K2SO* 

. 24,146 

n 

MgSO'^ 

. 16,048 

n 

Na  CI 

. 30,660 

Mg  CP 

. 13,127 

86,321 

Proc. 

Rest,  durch  Differenz  bestimmt  . 

. 13,679 

n 

100,000  Proc. 

Dies  Beispiel  möge  zur  Erläuterung  der  Nützlich- 
keit der  Tabellen  und  der  Anwendung  derselben  ge- 
nügen. 

Es  möge  übrigens  noch  darauf  hingewiesen  werden, 
dass  es  zuweilen  Zweifel  veranlassen  kann,  welche 
der  Zusatztabellen  man  benutzen  soll,  doch  wird  man 
bald  sehen,  welche  Tabelle  man  wählen  muss,  wenn 
man  bedenkt,  dass  alle  Factoren  der  Tabellen  sich  auf 
die  Gewichtseinheit  (1  g)  des  in  der  ersten  Columne 
befindlichen  Körpers  beziehen. 

Gesetzt,  es  seien  25  g Brom  und  3g  Magnesium 
möglichst  auf  MgBr^  zu  berechnen.  Soll  die  Zusatz- 
tabelle des  Broms  (S.  19)  oder  diejenige  des  Magnesiums 
(S.  76)  gewählt  werden? 

Aus  der  Tabelle  des  Broms  (S.  19)  sehen  wir  sofort, 
dass  1 g Br  0,150075  g Mg  verlangt,  25  g verlangen 
also  25  X 0,150075  oder  3,751875  g Mg.  Da  dies  mehr 
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ist,  als  die  uns  gegebenen  3 g Mg,  so  folgt  daraus,  dass 
wir  nicht  alles  Brom  als  Mg  Br^  haben  können , und 
dass  wir  die  Zusatztabelle  des  Magnesiums  wählen 
müssen.  S.  76  finden  wir,  dass  lg  Mg  6,6633g  Br 
verlangt,  und  dass  3 g also  3 X 6,6633  oder  19,99  g 
Brom  binden  können,  so  dass  von  letzterem,  da  25g 
vorhanden  sind,  noch  5 g frei  oder  mit  anderen  Metallen 
verbunden  übrig  bleiben. 

Gesetzt,  12g  SO^  und  6g  Mg  seien  auf  schwefel- 
saures Magnesium  zu  bei’echuen:  wir  finden  in  der 
Zusatztabelle  des  Magnesiums  S.  77,  dass  1 g Mg 
4,002506  g S 0“^,  6 g Mg  also  24,015036  g S 0^  verlangen. 
Da  dies  viel  mehr  als  die  vorhandenen  12g  SO*  ist, 
so  kann  nicht  alles  Magnesium  als  Mg  SO*  vorhanden 
sein,  und  wir  müssen  in  der  Zusatztabelle  der  Schwefel- 
säure den  Factor  suchen,  welcher  von  S 0*  zu  Mg  führt, 
oder  (S.  35)  0,249843;  12  g SO*  verlangen  also  12 
X 0,25  (abgekürzt)  = 3 g Mg,  und  es  sind  noch  3 g Mg 
mit  anderen  Säuren  oder  Halogenen  zu  verbinden. 

Man  sieht  aus  diesen  Beispielen,  dass  man,  um  die 
vorhandenen  Verbindungen  mittelst  der  Facto ren  aus- 
zurechnen , die  Zusatztabelle  jenes  Körpers  wählen 
muss,  dessen  Menge  mit  den  Factoren  der  vierten 
Columne  multiplicirt,  ein  Product  giebt,  welches  weniger 
oder  höchstens  eben  so  viel  (aber  nicht  mehr)  beträgt 
als  die  vorhandene  Menge  des  zweiten  Körpers,  welcher 
sich  mit  dem  obigen  verbinden  soll. 


Tabelle  T.  Atomgewichte.  i 


(Nach  L.  Moycr  und  K.  Scubert.) 


Elemente 

Zeichen 

Atom- 

gewichte 

1 

Aluminium 

Al 

27,04 

2 

Antimon 

Sb 

119,60 

3 

Arsenik 

As 

74,90 

4 

Baryum 

Ba 

136,86 

5 

Blei 

Pb 

206,39 

6 

Bor 

Bo 

io, 90 

7 

Brom 

Br 

79,76 

8 

Calcium 

Ca 

39,91 

9 

Clilor 

CI 

35,37 

10 

Chrom 

Cr 

52,45 

11 

Eisen 

Pe 

55,88 

12 

Fluor  

Fl 

19,06 

13 

Gold 

Au 

196,20 

14 

Jod 

J 

126,54 

15 

Kadmium 

Cd 

111,70 

16 

Kalium 

K 

39,03 

17 

Kobalt 

Co 

58,60 

18 

Kohlenstoff 

C 

11,97 

19 

Kupfer 

Cu 

■63,18 

20 

Lithium 

Li 

7,01 

21 

Magnesium 

Mg 

23,94 

22 

Mangan 

Mn 

54,80 

23 

Natrium 

Na 

22,99 

24 

Nickel 

Ni 

58,60 

25 

Phosphor 

P 

30,96 

26 

Platin 

Pt 

194,30 

27 

Quecksilber 

Hg 

199,80 

28 

Sauerstoff 

O 

15,96 

29 

Schwefel 

s 

31,98 

30 

Silber 

Ag 

107,66 

31 

Silicium 

Si 

28,00 

32 

Stickstoff . . 

N 

14,01 

33 

Strontium 

Sr 

87,30 

34 

Uran 

U 

239,80 

35 

W asserstoff 

H 

1,00 

36 

Wismuth 

Bi 

207,50 

37 

Zink 

Zn 

64,88 

38 

Zinn 

Sn 

117,35 

dos  Santos  e Silva,  Atomgow.-Tabclleii.  ^ 
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Tabelle  II.  Vielfach! 


1 

2 

3 

4 

5 

Ag 

107,66 

215,32 

322,98 

430,64 

538,30 

Al 

27,04 

54,08 

81,12 

108,16 

135,20 

As 

74,90 

149,80 

224,70 

299,60 

374,50 

Au 

196,20 

392,40 

588,60 

784,80 

981,00 

Ba 

136,86 

273,72 

410,58 

547,44 

684,30 

Bi 

207,50 

415,00 

622,50 

830,00 

1037,50 

Bo 

10,90 

21,80 

32,70 

43,60 

54,50 

Br 

79,76 

159,52 

239,28 

319,04 

398,80 

C 

11,97 

23,94 

35,91 

47,88 

59,85 

Ca 

39,91 

79,82 

119,73 

159,64 

199,55 

Cd 

111,70 

223,40 

335,10 

446,80 

558,50 

CI 

35,37 

70,74 

106,11 

141,48 

176,85 

Co 

58,60 

117,20 

175,80 

234,40 

293,00 

Cr 

52,45 

104,90 

157,35 

209,80 

262,25 

Cu 

63,18 

126,36 

189,54 

252,72 

315,90 

Fe 

55,88 

111,76 

167,64 

223,52 

279,40 

Fl 

19,06 

38,12 

57,18 

76,24 

95,30 

Hg 

199,80 

399,60 

599,40 

799,20 

999,00 

J 

126,54 

253,08 

379,62 

506,16 

632,70 

K 

39,03 

78,06 

117,09 

156,12 

195,15 

Li 

7,01 

14,02 

21,03 

28,04 

35,05 

Mg 

23,94 

47,88 

71,82 

95,76 

119,70 

Mn 

54,80 

109,60 

164,40 

219,20 

274,00 

N 

14,01 

28,02 

42,03 

56,04 

70,05 

Na 

22,99 

45,98 

68,97 

91,96 

114,95 

Ni 

58,60 

117,20 

175,80 

234,40 

293,00 

O 

15,96 

31,92 

47,88 

63,84 

79,80 

P 

30,96 

61,92 

92,88 

123,84 

154,80 

Pb 

206,39 

412,78 

619,17 

825,56 

1031,95 

Pt 

194,30 

388,60 

582,90 

777,20 

971,50 

S 

31,98 

63,96 

95,94 

127,92 

159,90 

Sb 

119,60 

239,20 

358,80 

478,40 

598,00 

Si 

28,00 

56,00 

84,00 

112,00 

140,00 

Sn 

117,35 

234,70 

352,05 

469,40 

586,75 

Sr 

87,30 

174,60 

261,90 

349,20 

436,50 

U 

239,80 

479,60 

719,40 

959,20 

1199,00 

Zn 

64,88 

129,76 

194,64 

259,52 

324,40 

äCj 
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^ i6 

7 

8 

9 

10 

{^5,96 

753,62 

861,28 

968,94 

1076,60 

Ag 

189,28 

216,32 

243,36 

270,40 

Al 

;^9,40 

524,30 

599,20 

674,10 

749,00 

As 

6ii'f77,20 

1373,40 

1569,60 

1765,80 

1962,00 

Au 

958,02 

1094,88 

1231,74 

1368,60 

Ba 

®^'5t|j45,00 

1452,50 

1660,00 

1867,50 

2075,00 

Bi 

65,40 

76,30 

87,20 

98,10 

109,00 

Bo 

■ffl  178,56 

558,32 

638,08 

717,84 

797,60 

Br 

71,82 

83,79 

95,76 

107,73 

119,70 

C 

5’'’5|239,46 

279,37 

319,28 

359,19 

399,10 

Ca 

’»>j<'l670,20 

781,90 

893,60 

1005,30 

1117,00 

Cd 

"'*51212,22 

247,59 

282,96 

318,33 

353,70 

CI 

>5.Ö5|  351,60 

410,20 

468,80 

527,40 

586,00 

Co 

“2'25l314,70 

367,15 

419,60 

472,05 

524,50 

Cr 

5M1  379,08 

442,26 

505,44 

568,62 

631,80 

Cu 

^335,28 

391,16 

447,04 

502,92 

558,80 

Fe 

a|ai4,36 

133,42 

152,48 

171,54 

190,60 

Fl 

W198,80 

1398,60 

1598,40 

1798,20 

1998,00 

Hg 

^ 759,24 

885,78 

1012,32 

1138,86 

1265,40 

J 

£l  234,18 

273,21 

312,24 

351,27 

390,30 

K 

,fi|  42,06 

49,07 

56,08 

63,09 

70,10 

Li 

Töl  143,64 

167,58 

191,52 

215,46 

239,40 

Mg 

328,80 

383,60 

438,40 

493,20 

548,00 

Mn 

351  84,06 

98,07 

112,08 

126,09 

140,10 

N 

35 1 137,94 

160,93 

183,92 

206,91 

229,90 

Na 

*)|  351,60 

410,20 

468,80 

527,40 

586,00 

' Ni 

J)(  95,76 

111,72 

127,68 

143,64 

159,60 

O 

3|  185,76 

216,72 

247,68 

278,64 

309,60 

P 

5 f 1238,34 

1444,73 

1651,12 

1857,51 

2063,90 

Pb 

1165,80 

1360,10 

1554,40 

1748,70 

1943,00 

Pt 

3)  191,88 

223,86 

255,84 

287,82 

319,80 

S 

I 717,60 

837,20 

956,80 

1076,40 

1196,00 

Sb 

1 168,00 

196,00 

224,00 

252,00 

280,00 

Si 

1 704,10 

821,45 

938,80 

1056,15 

1173,50 

Sn 

1 523,80 

611,10 

698,40 

785,70 

873,00 

Sr 

1 1438,80 

1678,60 

1918,40 

2158,20 

2398,00 

U 

I 389,28 

454,16 

519,04 

583,92 

648,80 

Zn 

1* 
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F 0 r in  e 1 


Mol- 

Gewicht 


Formel 

1 

Mol.- 
1 üewiclit 

ZnCl2 

135,62 

AgCl 

143,03 

Hg2Cl2  .... 

470,34 

HgCl2 

270,54 

Pb  Cl2 

277,13 

BiClS 

313,61 

Cu  C12 

133,92 

CuC12+2H2  0 . 

169,84 

CdCl2 

182,44 

CdCl2-t-2H2  0 . 

218,36 

SnCl2 

188,09 

Sn  Cl2 -1-2112  0 . 

224,01 

Sn  CP 

258,83 

SbCP 

225,71 

Sb  CP 

296,45 

Pt  CP 

335,78 

K2ptCP.  . . . 

484,58 

(KH^)2ptCl«  . . 

442,54 

Au  CP 

302,31 

Bromüre. 

H Br 

80,76 

KBr 

118,79 

Na  Br 

102,75 

NiHBr  .... 

97,77 

Li  Br 

86,77 

BaBt-2 

296,38 

Ba  Bi-2  -1-  2 112  (j  _ 

332,30 

Sr  Bi'2 

246,82 

S c c t i o 11  I. 

Chlorüre. 

HCl 

KCl 

NaCl  . . . 

NIHCl  . . . 
Li  CI  . . . . 
Li  CI  + H2  0 . 

BaCl2  . . . . 
Ba  C12  + 2H2  0 
SrCl2  .... 
SrClHeH^O 
CaCl2  . . . . 
Ca  C12-I-6H2  0 
Mg  Cl2  . . . . 
MgCl  + 6H2Q 
Al2  CIO  ...  . 
Al^ClO-t-  12H20 
Cr2Cl6  .... 
Cr2Cl6+12H2  0 
Fe2Cl0.  . . . 
Fe2Cl0  + 6H2ü 
FeCl2  .... 
Fe  C12  + 4H2  0 
NiCl2  . . . . 
NiCl2-h6H2o. 
CoCl2  .... 
CoC12  + 6H2ü 
Mn  Cl2  . . . . 
Mn  C12+4H2  0 


36.37 
74,40 
58,36 

53.38 

42.38 
60,34 

207,60 

243,52 

158,04 

265.80 

110,65 

218,41 

94,68 

202,44 

266,30 

481,82 

317,12 

532,64 

323,98 

431,74 

126,62 

198,46 

129,34 

237,10 

129,34 

237,10 

125,54 

197,38 
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Formel 

Mol.- 

Gewicht 

F 0 r m e 1 

Mol.- 

Gewicbt 

SrBr2  + ÖH20  . 

354,58 

NaJ  + 2Il20.  . 

185,45 

CaBi-2 

199-43 

NH*J 

144,55 

Mg  Bi-2 

183,46 

Li  J 

133,55 

Mg  Bi-2  + 6 112  0 . 

291,22 

BaJ2 

389,94 

425,86 

A12B1-6 

532,64 

BaJ2  + 2112  0 . 

Cr2BrC 

583,46 

SrJ2 

340,38 

Fe2Br6 

590,32 

Srj2  + 61120.  . 

448,14 

FeBr2 

215,40 

Caj2 

292,99 

FeBi-2  + 6H2  0 . 

323,16 

Mgj2 

277,02 

NiBi-2 

218,12 

A12J6 

813,32 

NiBr2  + 3H2  0 . 

272,00 

Fe2jc 

871,00 

CoBr2 

218,12 

FeJ2 

308,96 

MnBr2 

214,32 

FeJ2  + 41l20.  . 

380,80 

Mn  Br-2  + 4 H2  0 • 

286,16 

Nij2 

311,68 

ZnBi-2 

224,40 

NiJ2  + 6H20.  . 

419,44 

AgBr 

187,42 

CoJ2 

311,68 

Hg2Bi-2  .... 

559,12 

Mnj2 

307,88 

HgBi-2 

359,32 

MnJ2  + 41l20  . 

379,72 

PbBi-2 

365,91 

ZnJ2 

317,96 

Bi  B 1-3 

446,78 

Ag  J 

234,20 

CuBi-2 

222,70 

Hg2  J2 

652,68 

CdBr2 

271,22 

Hgj2 

452,88 

Cd  Bi-2  + 4112  0 . 

343,06 

PbJ2 

459,47 

587,12 

SnBi-2 

276,87 

BiJ3 

Sn  Br* 

436,39 

Cu2j2  

379,44 

SbBi-3 

358,88 

CdJ2 

364,78 

Jodüre. 

HJ 

127,54 

SnJ2 

Snj2  + 21120.  . 

SnJ* 

SbJ3 

370,43 

406,35 

623,51 

499,22 

KJ 

NaJ 

165,57 

149,53 

^ 
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Formel 

Mol.- 

Gewicht 

Formel 

Mol.- 

Gewiclit 

Fluorüre. 

H Fl 

H^SiFl«  .... 

SiFF 

K Fl 

KFl  + 2Hi^O  . . 
KBoFF  . . . . 
K^SiFF  .... 

Na  Fl 

Li  Fl 

20,06 

144,36 

104,24 

58,09 

94,01 

126,17 

220.42 

42.05 
26,07 

174,98 

279,22 

125.42 
78,03 

62.06 
168,44 
294,16 
219,26 
226,12 
387,76 

94,00 

237.68 
96,72 
96,72 

132,64 

92,92 

103,00 

174,84 

126,72 

237,92 

244,51 

264.68 

Cu  FF 

Cd  FF 

Sn  FF 

Sn  FF 

Sb  FF 

101,30 

149,82 

155,47 

193,59 

176,78 

Cyanüre. 

CN  = Cy  ... 

H Cy 

KCy 

Na  Cy 

NiCy2  .... 
CoCy2  .... 
ZnCy2  ..... 

Ag  Cy 

HgCy2  .... 
PbCy2  .... 
CdCy2  .... 

25.98 

26.98 
65,01 
48,97 

110,56 

110,56 

116,84 

133,64 

251,76 

258,35 

163,66 

BaFF 

BaSiFF  .... 

Si’FF 

CaFl2 

Mg  FF 

AF  FF 

AFFF  + 7H20  . 

Ci-2FF 

Fe^FF 

Fe2FF  + 9H^O  . 
Fe  FF 

FeFF+8H20  . 

Ni  FF 

Co  FF 

CoFF  + 2H2  0 . 

Mn  FF 

ZnFF  . . 
ZnFF+4H20  . 

SuJfüre. 

H2S 

KHS 

R2S 

Na  HS  .... 
Na2S 

33,98 

72,01 

110,04 

55,97 

77,96 

202,82 

168,84 

153,26 

119,28 

AgFl 

HgFl2 

Pb  FF 

Bi  FF 

Ba(HS)2  . . . 

BaS 

Sr(HS)2.  . . . 
Sr  S 

Moleculargewiclite  der  Verbindungen. 
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F ormel 

Mol.- 

Gewicht 

Formel 

Mol.- 

Gewicht 

Ca(HS)2  .... 

105,87 

Li2Q 

29,98 

CaS 

71,89 

BaO 

152,82 

M^(HS)‘-ä  . . . 

89,90 

8rO 

103,26 

FeS 

87,86 

CaO 

55,87 

FeS2 

119,84 

MgO 

39,90 

Ni  8- 

90,58 

Al2  03 

101,96 

Co  8 

90,58 

Ci-2  03  

152,78 

Mn  8 

86,78 

Fe2  03  

159,64 

Zn  8 

96,86 

Fe  0 . . . . . . 

71,84 

Ag2s 

247,30 

Ni  0 

74,56 

Hg8.  . . . . . 

231,78 

CoO 

74,56 

Pb  8 

238,37 

MnO 

70,76 

Bi2  83 

510,94 

Mn3  0^  .... 

228,24 

Cu2  8 

158,34 

Mn203  .... 

157,48 

Cu  8 

95,16 

Mn  02 

86,72 

Cd  8 

143,68 

Zn  0 

80,84 

8n8 

149,33 

Ag2  0 

231,28 

8n82 

181,31 

Hg2  0 

415,56 

Sb283  

335,14 

HgO 

215,76 

8b2  85 

399,10 

Pb  0 

222,35 

As2  83 

245,74 

Pb  02 

238,31 

Bi2  03  

462,88 

Cu2  0 

1^2)32 

Oxyde. 

CuO 

Cd  0 

79,14 

127,66 

H2  0 

17,96 

KHO 

55,99 

8n  0 

133,31 

R20 

94,02 

Sn  02 

149,27 

NaHO 

39,95 

Sb2  03  

287,08 

Na2  0 

61,94 

Sb2  0« 

303,04 

NH^HO  .... 

34'97 

Sb2  05 

319,00 

(NHi)2  0 .... 

51,98 

LiHO 

23,97 
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Moleculargewiclite  der  Verbindungen. 


Form  el 


Mol.- 

Gewicht 


Vielfache  des  "Wassers, 
1 — 24. 


n,96 

35^,92 

53^,88 

71^84 

89^,80 

107‘',76 

125^,72 

143^68 

16F64 

10 

179,60 

197,^56 

1 2 

215,52 

13 

233,48 

14 

251.44 

15 

269,40 

1 6 

287,36 

17 

305,32 

18 

323,28 

19 

341,24 

20 

359,20 

2 1 

377,16 

22 

395,12 

413,08 

24 

431,04 

Wasserstoff-  und  Sauer- 
stoffverbindungen  des 
Stickstoffs. 


NH2 

16,01 

NH3 

17,01 

NH'* 

18,01 

NO 

29,97 

N02 

45,93 

Formel 


S e c t i o II  II. 

Nitrate. 



[N  03] 

HNQ3 

KN  03 

NaN03.  . . . 
NH*N03  .... 

LiNQ3 

Ba(N03)2  .... 
Sr  (N  03)2  .... 
Ca  (N  03)2  .... 
Ca  (N03)2  + 4H2  0 
Mg  (N  03)2.  . . , 
Mg(N03)2  + 6H2Q 
A12(N03)g.  . . . 
Al2(N03)e  + ir)H2  0 
Fe2(N03)c.  . . . 
Fe2(N03)ß  + 181120 

Fe  (N  03)2  .... 
Fe  (N  03)2 + 6 112  0 
Ni(N03)2  .... 
Ni(N03)2  + 6H2  0 

Co  (N  03)2  .... 

Co  (N  03)2 + 6 112  0 

Mn  (N  03)2.  . . . 
Mn  (N  03)2 + (51120 
Zn  (N  03)2  .... 
Zn  (N03)2  + rh2Q 

AgN  03  . , . , . 


Mol.- 

Gewicht 


107.82 

61.89 

62.89 
100,92 

84,88 

79.90 

68.90 
260,64 
211,08 
163,69 
235,53 
147,72 
255,48 

425.42 

694.82 
483,10 

806.38 

179.66 

287.42 

182.38 
290,14 
182,38 
290,14 
178,58 
286,34 

188.66 

296.42 
169,55 
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Formel 

Mol.- 

Gcwicht 

Formel 

Mol.- 

Gewicht 

Hg2(N03)2  . . . 

523,38 

(NH^)2A12  (SO^)^ 

473,38 

Hg  (N  03)2  . , _ 

323,58 

Id.  + 24  H2  0 

904,42 

Pb(N03j2  . . . 

330,17 

(NH^)2Fe  (S  0-^)2 

283,54 

Bi  (N  03)3  . . . 

393,17 

Id.  +6112  0 

391,30 

Bi(N03)3  + 5H2  0 

482,97 

Li2SO^  .... 

109,84 

Cu  (N  03)2  . . . 

186,96 

Li2S0*  + ll2  0 . 

127,80 

Cn(N  03)2  3 h2  0 

240,84 

BaSO^  .... 

232,68 

Cd  (N  03)2  . . , 

235,48 

SrSO-i  . . . . 

183,12 

Cd(N03)2  + 4H2  0 

307,32 

CaSO^  .... 

135,73 

Ca  S 0^  + 2 1120  . 

171,65 

MgSO^  .... 

119,76 

MgSO^+  7 H2  0 

245,48 

Al2(SO^)3  . . . 

341,54 

Sulfate. 

Id.  +18H20 

664,82 

S03 

79,86 

Cr2(SO^)3  . . . 

392,36 

[S04] 

95,82 

Id.  +18 112  0 

715,64 

h2so^ 

97,82 

Fe2(SO^)3  . . . 

399,22 

KHSO*  .... 

135,85 

Fe2(SOi)3  + 9Il20 

560,86 

K2S0* 

173,88 

FeSO^  .... 

151,70 

K2Al2(SO^)i  . . 

515,42 

FeSO^  + 7112  0 . 

277,42 

Id.  + 24  112  0 

946,46 

NiSO*  .... 

154,42 

K2Cr2(SO^)^  . . 

566,24 

NiS0*  + 7H20  . 

280,14 

Id.  + 24  H2  0 

997,28 

CoSO^  .... 

154,42 

K2Fe2(SO^)^  . . 

573,10 

CoS04  + 7H20  . 

280,14 

Id.  +24H2  0 

1004,14 

MnSOi  .... 

150,62 

NallSO^  ... 

119,81 

MnSO<  + 4H2  0 

222,46 

Na2S0^  .... 

141,80 

ZnSO“«  .... 

160,70 

Na2SO^  + 10H2O 

321,40 

ZuSO-^F  7 H20 

286,42 

Na2Al2(SO^)^  . 

483,34 

Ag2SO-‘  .... 

311,14 

Id.  + 24  112  0 

914,38 

IIg2SO^  .... 

495,42 

(NH*)2S0*.  . . 

131,84 

HgSO'i  .... 

295,62 

10 
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Formel 

Mol.- 

Gewiclil 

PbSO^  . . . . 

302,21 

Bi2(SO*)3  . . . 

702,46 

Bi2(S0^)3  + 3H2  0 

756,34 

CuSO^  . . . . 

159,00 

CuS0*  + 5H20  . 

248,80 

CdSO^  . . . . 

207,52 

CdS0H4H20  . 

279,36 

Chromate. 

Cr  03 

100,33 

[CrO^]  .... 

116,29 

H2CrO^  .... 

118,29 

K2CI-207.  . . . 

294,68 

K2CrO^  .... 

194,35 

Na2Ci-2  07  . . . 

262,60 

Na2CrO^  . . . 

162,27 

(NH*)2Cr2  07.  . 

252,64 

(NH*)2CrO*  . . 

152,31 

BaCrO*  .... 

253,15 

SrCrO*  .... 

203,59 

Ca  Cr  O'*  ...  . 

156,20 

MgCrO*.  . . . 

140,23 

Mg  Cr0‘‘  + 7H20 

265,95 

ZnCrO^  . . . . 

181,17 

ZnCrO‘‘  +7H20 

306,89 

Ag2CrO*  . . . 

331,61 

Hg2CrO^  . . . 

515,89 

HgCrO*  .... 

316,09 

Formel 

Pb  Cr  0^  ...  . 
Bi2  0(Cr0^)^  . . 
CuCrO*  . . . . 
Cu  Cr  0^+  511^^0 


Mol.- 

Gewicht 


322,68 

663,54 

179,47 

269,27 


Carbonate. 

CQ2 

KHC03  . . . 
K2C03  ... 

K2C03  + 2H20 
Na  HC  03  . . 

Na2C03  . . . 
Na2CO3  + i0H2O 
(NH<)2HC03 
(NH4)2C03 
Li2  0(C02)2 
Li2C03  . . 


Ba  0 (C  02)2 
BaC03  . . 
Sr0(C02)2  . 
SrC03.  . . 
Ca0(C02)2 
CaC03  . . 
Mg0(C02)2 
MgC03  . . 

Mg  C Q3  + 3 H2  O 


Fe  0 (C  02)2 
Fe  C 03  , . 


43,89 

99,88 

137,91 

173.83 
83,84 

105.83 
285,43 

78.86 

95.87 
117,76 

73.87 
240,60 
196,71 
191,04 
147,15 
143,65 

99,76 

127,68 

83,79 

137,67 

159,62 

115,73 
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Formel 

Mol.- 

Formel 

Mol.- 

Gewicht 

Gewicht 

Ni  COS  .... 

118,45 

Na  Bo  02-1- 4 H2  0 

137,65 

NiCOS  + 6H20  . 

226,21 

Na2Bo<0’  . . . 

201,30 

CoCOS  .... 

118,45 

Na2Bo<07-H5H20 

291,10 

Mn  0 (C  02)2  . . 

158,54 

Id.  -hlOH2  0 

380,90 

Mn  COS  . . . . 

114,65 

ZnCOS  .... 

124,73 

ZnC0S  + H20  . 

142,69 

Ag2C0S  .... 

Pb  C OS 

CdCOS 

275,17 

266,24 

171,55 

Phosphate. 
p2os 

[PO*] 

HSpo*  .... 
KH2P0*.  . . . 

141,72 

94.80 

97.80 
135,83 

R2HP0*  . . . 

173,86 

Silicate. 

RSPO*  .... 

211,89 

59,92 

NaH2P0*  . . . 

119,79 

Si02 

NaH2p0*-t-H2  0 

137,75 

R2Si0s  .... 

153,94 

Na2HP0*  . . . 

141,78 

Na2  S)  OS  . . . . 

121,86 

Id.  +12H20 

357,30 

CaSiOS  . . . . 

115,79 

NaSpO*  .... 

163,77 

Mg  Si  OS  . . . . 

99,82 

NaSpO*-!  12H20 

379,29 

(NH*)H2P0*.  . 

114,81 

(NH*)2HP0*  . 

131,82 

LiSpO*  . . . . 

115,83 

Borate. 

BaH*(P0*)2  . . 
BaHPO*  . . . 

330,46 

232,66 

Bo2  0S 

69,68 

BaS(P0*)2  . . . 

600,18 

HSBoOS  .... 

61,78 

SrS(P0*)2  . . . 

451,50 

KBo02  . . . . 

81,85 

CaH*(P0*)2  . . 

233,51 

K2Bo^07.  . . . 

233,38 

CaHPO*  . . . 

135,71 

K2Bo4  0’  + 5H20 

323,18 

CaHP0*-l-2H20 

171,63 

NaBü02  .... 

65,81 

CaS(P0*)2  . . . 

309,33 

12 
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F 0 r m e 1 

Mol.-  1 
Gewicht  1 

Mg II PO*  . . . 

119,74 

MgHP0*  + 7H20 

245,46 

Mg3(PO*)2.  . . 

261,42 

Id.  +5  112  0 

351,22 

Al2(PO‘)2  . . . 

243,68 

A12(PO*)2  + 9I12o 

405,32 

Fe2(PO*)2  . . . 

301,36 

Fe2(P0*)2  + 4H2o 

373,20 

Fe3(PO*)2  . . . 

357,24 

Fe3(PO*)2  + 81120 

500,92 

Ni3(PO*)2  . . . 

365,40 

Ni3(P0*)2+7H20 

491,12 

Co3(PO*)2  . . 

365,40 

Co3(PO*)2  + 8H20 

509,08 

Mn3(PO*)2.  . . 

354,00 

Mn3(P0*)2  + 7H20 

479,72 

Zn3(PO*)2  . . . 

384,24 

Ag3pO*  .... 

417,78 

Pb3(PO*)2  . . . 

808,77 

Cu3(PO*)2  . . . 

379,14 

Cu3(PO*)2  + 81120 

433,02 

Pyrophosphate. 

(U02)2p2  07  . . 

717,08 

Mg2p2  0^  . . , 

221,52 

,1 

Formel 


Arsenite, 
As2  03  . . . 
[AsO^].  . . 
K^hAsO'^  . 
Na2HAs08 


CallAsO'^ 
MgH  AsO^ 


Fe2(AsO^*)2  . 
Fe H As  03  . 
NiHAsQ3  . 
Co  H As  03  . 
Zn3  (As  03)2 


Ag2HAs03 
Ag3As03  . 
Pb  n As  03  . 
Pb3(As03)2. 
CuHAs03  . 
Cu3(As03)2. 


Arseniate. 

As2  03  . . 
[AsO^].  . 
H3AsO^  . 
KH^AsO^ 

R2  H As  0 ‘ 
K3AsO^  . 
NaH'^AsO* 
Nall^AsO^  + H^O 


Mol.- 

Gewicht 


197.68 
122,78 
201,84 

169.76 

163.69 

147.72 

357,32 

179,66 

182,38 

182,38 

440,20 

339.10 

445.76 
330,17 

864.73 
186,96 

435.10 


229,60 

138.74 

141.74 

179,77 
217,80 
255,83 
163,73 

181,69 
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Formel 

Mol.- 

Gewicht 

Formel 

Mol.- 

Gewicht 

Na^HAsO^.  . . 

185,72 

Fe2(AsO*)2.  . . 

389,24 

Id.  + 8 H2  0 

329,40 

FeHAsO^  . . . 

195,62 

Na^AsO*  . . . 

207,71 

NiHAsO-i  . . . 

198,34 

Na^AsO^f  12H20 

423,23 

NiHAsOHlH^O 

270,18 

(NH-‘)H2AsO^  . 

158,75 

Ni3(AsO^)“'^  . . . 

453,28 

(NH^)i^HAsO*  . 

175,76 

CoHAsO^  . . . 

198,34 

BaHAsO^  . . . 

276,60 

Co3(AsO^)2.  . . 

453,28 

BaHAsO'^  + H^O 

294,56 

Id.  + 8 H2  0 

596,96 

Ba^  (As  0^)2.  . . 

688,06 

MnHAsO^.  . . 

194,54 

SrHAsO^  . . . 

227,04 

ZnHAsO^  . . . 

204,62 

CaHAsO^  . . . 

179,65 

Ag^AsO-t  . . . 

461,72 

CaHAs0‘  + 5H20 

269,45 

PbHAsO^  . . . 

346,13 

Ca3(AsO*)2.  . . 

397,21 

Pb3(AsO*)2.  . . 

896,65 

MgHAsO^.  . . 

163,68 

BiAsO^  . . . . 

346,24 

MgHAsO^  + öH^O 

253,48 

CuHAsO^  . . . 

202,92 

Mg3(AsO<)^  . . 

349,30 

Cu3  (As  0-4)2 . , . 

467,02 

(MgNH^  As  O-»)^ 

Id.  + 4 II2  0 

538,86 

+ H‘‘iO 

379,34 

w 


t 
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IV.  Factoren-Tabellen. 
Erster  Theil.  Metalloi'ile. 

1.  Gruppe. 

Negative  Elemente  (und  Cyan). 


Gefunden 

Factor 

für 

1 

Factor 

für 

1. 

Wasser- 

Stoff. 

H2  0 

0,1113.58 

2H 

0,8886.42 

0 

2.  Chlor. 

Ag  CI 

0,2472.90 

CI 

0,7527.10 

Ag 

0,2542.82 

HCl 

0,0069.92 

H 

0,5201.70 

KCl 

0,2728.80 

K 

0,4080.26 

Na  CI 

0,1607.36 

Na 

0,3732.08 

NH^  CI 

0,1259.18 

NH*  1) 

*7 

0,2963.01 

Li  CI 

0,0490.11 

Li 

2 „ 

0,7257.21 

BaCl2 

0,4784.31 

Ba 

2 „ 

0,5524.71 

Sr  Cl2 

0,3051.81 

Sr 

2 „ 

0,3868.07 

CaCl2 

0,1395.17 

Ca 

2 „ 

0,3309.79 

Mg  Cl2 

0,0836.89 

Mg 

6 „ 

0,3103.07 

A12C16 

0,0630.17 

Al2 

6 „ 

0,3695.26 

Cl-2  Cl<5 

0,1222.36 

Cl-2 

6 „ 

0,3775.19 

Fe2Cl6 

0,1302.29 

Ee2 

2 , 

0,4426.34 

EeCl2 

0,1953.44 

Fe 

2 .. 

0,4521.43 

Ni  C12 

0,2048.53 

Ni 

2 . 

0,4521.43 

CoCl2 

0,2048.53 

Co 

')  0,1189.26  = NHt 
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Erster  Theil.  Metalloide. 


Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

2 

As  CI 

0,4388.59 

Mn  Cl2 

0,1915.69 

Mn 

2 

» 

0,4740.96 

Zn  Cl2 

0,2268.06 

Zn 

2 

n 

1,6442.00 

Hg2Cl2 

1,3969.10 

2 Hg 

2 

w 

0,9457.45 

Hg  Cl2 

0,6984.55 

Hg 

2 

n 

0,9687.82 

PbCl2 

0,7214.92 

Pb 

3 

>1 

0,7308.72 

BiCl3 

0,4835.82 

Bi 

2 

w 

0,4681.53 

Cu  Cl2 

0,2208.63 

Cu 

2 

n 

0,6377.68 

Cd  Cl2 

0,3904.78 

Cd 

2 

n 

0,6575.19 

Sn  C12 

0,4102.29 

Sn 

4 

w 

0,4524.05 

Sn  CH 

0,2051.15 

Sn 

3 

n 

0,5260.20 

Sb  CH 

0,2787.30 

Sb 

5 

n 

0,4145.28 

Sb  CH 

0,1672.38 

Sb 

4 

n 

0,5869.04 

Pt  CH 

0,3396.14 

Pt 

3 

n 

0,7045.37 

Au  CH 

0,4572.47 

Au 

Zusatz- 

Tabelle. 

Cl 

1,0282.72 

HCl 

0,0282.72 

H 

7) 

2,1034.77 

KCl 

1,1034.77 

K 

1,6499.85 

NaCl 

0,6499.85 

Na 

n 

1,5091.88 

NH^  Cl 

0,5091.88 

NH<  1) 

?» 

1,1981.90 

Li  Cl 

0,1981.90 

Li 

2 

n 

2,9346.90 

Ba  CH 

1,9346.90 

Ba 

2 

2,2340.96 

Sr  CH 

1,2340.96 

Sr 

2 

1,5641.78 

Ca  CH 

0,5641.78 

Ca 

2 

n 

1,3384.22 

Mg  CH 

0,3384.22 

Mg 

6 

« 

1,2548.29 

AH  CH 

0,2548.29 

AH 

6 

n 

1,4942.98 

C1-2CH 

0,4942.98 

Cl-2 

6 

1,5266.23 

Fe2CH 

0,5266.23 

Fe2 

2 

>» 

1,7899.34 

Fe  CH 

0,7899.34 

Fe 

2 

n 

1,8283.85 

Ni  CH 

0,8283.85 

Ni 

*)  0,4809.16  = N H'. 
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17 


Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

2 

CI 

1,8283.85 

Co  Cl2 

0,8283.85 

Co 

2 

n 

1,7746.67 

MnCl2 

0,7746.67 

Mn 

2 

» 

1,9171.61 

Zu  Cl2 

0,9171.61 

Zu 

» 

4,0438.22 

AofCl 

3,0438.22 

Ag 

2 

n 

6,6488.54 

Hg2Cl2 

5,6488.54 

2 Hg 

2 

n 

3,8244.27 

HgCl2 

2,8244.27 

Hg 

2 

3,9175.85 

PbCl2 

2,9175.85 

Pb 

3 

2,9555.17 

BiCl3 

1,9555.17 

Bi 

2 

1,8931.29 

CuCl2 

0,8931.29 

Cu 

2 

n 

2,5790.21 

Cd  Cl2 

1,5790.21 

Cd 

2 

2,6588.91 

SnCl2 

1,6588.91 

Sn 

4 

n 

1,8294.45 

Sn  Cl^ 

0,8294.45 

Sn 

3 

» 

2,1271.32 

SbCl3 

1,1271.32 

Sb 

5 

1,6762.79 

SbClS 

0,6752.79 

Sb 

4 

2,3733.38 

PtCl^ 

1,3733.38 

Pt 

3 

)5 

2,8490.24 

AuCl3 

1,8490.24 

Au 

"Wasserhaltige 

Wasser  q. 

Salze. 

CI 

1,7059.65 

Li  Cl  + aq 

0,5077.75 

H2Q 

2 

3,4424.65 

BaCl2  + 2 aq 

0,5077.75 

2H2  0 

2 

3,7574.21 

SrCl2  + 6aq 

1,5233.25 

6H2  0 

2 

3,0875.03 

Ca  Cl2  + 6 aq 

1,5233.25 

6H2  0 

2 

n 

2,8617.47 

Mg  Cl2+6aq 

1,5233.25 

6H20 

6 

2,2703.79 

Al2Cl6+12aq 

1,0155.50 

12H20 

6 

2,5098.48 

Cr2Cl<5+12aq 

1,0155.50 

12H20 

6 

2,0343.98 

Fe2  Cl«  + 6aq 

0,5077.75 

6H2  0 

2 

2,8054.84 

Fe  Cl2  + 4 aq 

1,0155.50 

4H2Q 

2 

3,3517.10 

Ni  Cl2+  6 aq 

1,5233.25 

6H2  0 

2 

r 

3,3517.10 

Co  Cl2  + 6 aq 

1,5233.25 

ÖH'^O 

1)  Die  Factoren  der  olektropositiven  Eadicale  (d.  h.  der  Sletalle) 
suche  man  weiter  oben  bei  den  wasserfreien  Salzen.  Diese  Kegel 
ist  in  allen  Tabellen  der  wasserhaltigen  Salze  beobachtet, 
dos  Santos  e Silva,  Atomgew.  - Tabellen.  2 
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Erster  Tlieil.  Metalloide. 


Gei'unden 

Factor 

für 

Factor 

für 

2 CI 

2,7902.17 

Mn  Cl^  + 4 aq 

1,0155.50 

i 4H2  0 

2 „ 

2,4009.04 

CuCl^  + 2 aq 

0,5077.75 

2H2Q 

2 „ 

3,0867.96 

Cd  Cl2  + 2aq 

0,5077.75 

2H2  0 

2 „ 

2,1666.66 

Sn  Cl2  + 2aq 

0,5077.75 

2H2  0 

• 

3.  JJroin. 

AgBr 

0,4255.68 

Br 

0,5744.32 

Ag 

0,4309.03 

HBr 

0,0053.35 

H 

y* 

0,6338.17 

KBr 

0,2082.49 

K 

0,5482.34 

Na  Br 

0,1226.66 

Na 

T 

0,5216.62 

N Br 

0,0960.94 

NH*  1) 

n 

0,4629.70 

Li  Br 

0,0374.02 

Li 

2 „ 

0,7906.84 

BaBi-2 

0,3651.16 

Ba 

2 „ 

0,6584.67 

Sr  Br  2 

0,2328.99 

Sr 

2 „ 

0,5320.40 

Ca  Bi-2 

0,1064.72 

Ca 

2 „ 

0,4894.35 

Mg  Bi-2 

0,0638.67 

Mg 

6 . 

0,4736.59 

Al2Br6 

0,0480.91 

A12 

6 » 

0,5188.52 

Cr2Br6 

0,0932.84 

Cl-2 

6 « 

0,5249.52 

Fe2  Bi-6 

0,0993.84 

Fe2 

2 . 

0,5746.45 

FeBi-2 

0,1490.76 

Fe 

2 n 

0,5819.01 

Ni  Bi-2 

0,1563.33 

Ni 

2 p 

0,5819.01 

CoBi-2 

0,1563.33 

Co 

2 p 

0,5717.63 

MuBi-2 

0,1461.95 

Mn 

2 p 

0,5986.55 

Zn  Bi-2 

0,1730.87 

Zn 

2 „ 

1,4916.23 

Hg2Br2 

1,0660.55 

2 Hg 

2 p 

0,9585.95 

HgBr2 

0,5330.27 

Hg 

2 p 

0,9761.76 

Pb  Bi-2 

0,5506.08 

Pb 

1)  0,0907.59  = N H», 


Erster  Theil.  Metalloide. 
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Gefunden 

Factor 

für  j 

Factor 

für 

3 Ag  Br 

0,7946.14 

Bi  Br» 

0,3690.46 

Bi 

2 

r> 

0,5941.20 

CuBr2 

0,1685.52 

Cu 

O 

n 

0,7235.62 

Cd  Br» 

0,2979.94 

Cd 

2 

0,7386.35 

Sn  Br» 

0,3130.67 

Sn 

4 

0,5821.01 

SnBr^ 

0,1565.33 

Sn 

3 

n 

0,6382.81 

Sb  Br» 

0,2127.13 

Sb 

Zusatz- 

Tabelle. 

Br 

1,0125.37 

HBr 

0,0125.37 

H 

1,4893.43 

KBr 

0,4893.43 

K 

1,2882.39 

Na  Br 

0,2882.39 

Na 

1,2258.02 

NH^  Br 

0,2258.02 

NH*  1) 

n 

1,0878.88 

Li  Br 

0,0878.88 

Li 

2 

1,8579.48 

Ba  Br» 

0,8579.48 

Ba 

2 

1,5472.66 

Sr  Br» 

0,5472.66 

Sr 

2 

n 

1,2501.88 

Ca  Br» 

0,2501.88 

Ca 

2 

n 

1,1500.75 

Mg  Br» 

0,1500.75 

Mg 

6 

1,1130.05 

Al»  Br» 

0,1130.05 

Al» 

6 

1,2191.99 

Cr»  Br» 

0,2191.99 

Cr» 

6 

1,2335.33 

Fe»  Br» 

0,2335.33 

Fe» 

2 

1,3503.00 

Fe  Br» 

0,3503.00 

Fe 

2 

1,3673.52 

Ni  Br» 

0,3673.52 

Ni 

2 

1,3673.52 

Co  Br» 

0,3673.52 

Co 

2 

1,3435.30 

Mn  Br» 

0,3435.30 

Mn 

2 

n 

1,4067.20 

Zn  Br» 

0,4067.20 

Zn 

2,3497.99 

AgBr 

1,3497.99 

Ag 

2 

3,5050.15 

Hg»  Br» 

2,5050.15 

2 Hg 

2 

2,2525.07 

Hg  Br» 

1,2525.07 

Hg 

2 

2,2938.18 

Pb  Br» 

1,2938.18 

Pb 

3 

n 

1,8671.84 

Bi  Br» 

0,8671.84 

Bi 

')  0,2132.65  = N H3. 

2* 


l 
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Erster  Tlieil.  Metalloide. 


Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

2 Br 

1,3960.63 

CuBi-2 

0,3960.63 

Cu 

2 „ 

1,7002.25 

Cd  Bi-2 

0,7002.25 

Cd 

2 „ 

1,7356.44 

Sn  Bi-2 

0,7356.44 

Sn 

4 „ 

1,3678.22 

Sn  Br* 

0,3678.22 

Sn 

^ I» 

1,4998.32 

Sb  Bi-3 

0,4998.32 

Sb 

2 Br 

2,0831.24 

W asser- 
haltige  Salze. 

Ba  Bi’2  + 2 aq 

0,2251.75 

Wasser. 
2 H2  0 

2 „ 

2,2227.93 

Sr  Bi-2  + 6 aq 

0,6755.26 

6H2  0 

2 „ 

1,8256.01 

Mf^Br^  + 6 aq 

0,6755.26 

6H2  0 

2 „ 

2,0258.27 

FeBi-2  + 6aq 

0,6755.26 

6 H2  0 

2 „ 

1,7051.15 

Ni  Br  2 + 3 aq 

0,3377.63 

3 112  0 

2 , 

1,7938.81 

Mn  Br2  + 4 aq 

0,4503.51 

4 H2  0 

2 „ 

2,1505.76 

CdBr2  + 4aq 

0,4503.51 

4112  0 

4.  Jod. 
Ag  J 

0,5403.07 

J 

0,4596.93 

n 

0,5445.77 

HJ 

0,0042.70 

H 

n 

0,7069.59 

KJ 

0,1666.52 

K 

n 

0,6384.71 

Na  J 

0,0981.64 

Na 

n 

0,6172.07 

NH*  J 

0,0769.00 

NH*  1) 

j> 

0,5702.39 

LiJ 

0,0299.32 

Li 

2 „ 

0,8324.93 

BaJ2 

0,2921.86 

Ba 

2 „ 

0,7266.86 

Sr  J2 

0,1863.79 

Sr 

2 „ 

0,6255.12 

Ca  J2 

0,0852.05 

Ca 

')  0,0726.30  = N H t 


Erster  Tlieil.  Metalloide. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

2 

AgJ 

0,5914.17 

Mg  J2 

0,0511.10 

Mg 

6 

n 

0,5787.93 

Al2j6 

0,0384.86 

Af2 

6 

» 

0,6198.40 

Pe2  J6 

0,0795.33 

Fe2 

2 

n 

0,6596.07 

FeJ2 

0,1193.00 

Fe 

2 

» 

0,6654.14 

NiJ2 

0,1251.07 

Ni 

2 

n 

0,6654.14 

CoJ^ 

0,1251.07 

Co 

2 

» 

0,6573.01 

MnJ‘^ 

0,1169.94 

Mn 

2 

}) 

0,6788.21 

Zn  J2 

0,1385.14 

Zn 

2 

» 

1,3934.24 

Hg2j2 

0,8531.17 

2 Hg 

2 

0,9668.65 

HgJ2 

0,4265.58 

Hg 

2 

» 

0,9809.35 

Pb  J2 

0,4406.28 

Pb 

3 

n 

0,8356.39 

BiJ3 

0,2953.32 

Bi 

2 

n 

0,8100.76 

Cu2j2 

0,2697.69 

2 Cu 

2 

n 

0,7787.78 

CdJ2 

0,2384.71 

Cd 

2 

n 

0,7908.41 

SnJ^ 

0,2505.34 

Sn 

4 

w 

0,6655.74 

SnJ^ 

0,1252.67 

Sn 

3 

n 

0,7105.32 

Sbj3 

0,1702.25 

Sb 

Zusatz- 

Tabelle. 

j 

1,0079.02 

HJ 

0,0079.02 

H 

y> 

1,3084.40 

KJ 

0,3084.40 

K 

rj 

1,1816.81 

Na  J 

0,1816.81 

Na 

w 

1,1423.26 

NH^  J 

0,1423.26 

NH^  1) 

» 

1,0553.97 

LiJ 

0,0553.97 

Li 

2 

7) 

1,5407.77 

Ba  J2 

0,5407.77 

Ba 

2 

n 

1,3449.50 

Sr  J2 

0,3449.50 

Sr 

2 

n 

1,1576.97 

CaJ2 

0,1576.97 

Ca 

2 

» 

1,0945.94 

Mg  J2 

0,0945.94 

Mg 

6 

n 

1,0712.29 

A12JG 

0,0712.29 

Al2 

6 

1,1471.99 

Fe2j6 

0,1471.99 

Fe2 

0,1344.24  = Nm 
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Erster  Tlieil.  Metalloide. 


Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

2 

J 

1,2207.99 

FeJ2 

0,2207.99 

Fe 

2 

n 

1,2315.47 

Ni  J2 

0,2315.47 

Ni 

2 

w 

1,2315.47 

Co  J2 

0,2315.47 

Co 

2 

n 

1,2165.32 

Mn  J2 

0,2165.32 

Mn 

2 

1,2563.61 

ZuJ2 

0,2563.61 

Zu 

1,8507.98 

Ag  J 

0,8507.98 

Ag 

2 

r 

2,5789.47 

Hg2j2 

1,5789.47 

2 Hg 

2 

>: 

1,7894.73 

HgJ2 

0,7894.73 

Hg 

2 

r. 

1,8155.12 

Pb  J2 

0,8155.12 

Pb 

3 

r 

1,5465.99 

Bi  J3 

0,5465.99 

Bi 

2 

1,4992.88 

Cu2  J2 

0,4992.88 

2 Cu 

2 

r 

1,4413.62 

Cd  J2 

0,4413.62 

Cd 

2 

?> 

1,4636.87 

Sn  J2 

0,4636.87 

Sn 

4 

;» 

1,2318.43 

Sn 

0,2318.43 

Sn 

3 

n 

1,3150.51 

SbJ3 

0,3150.51 

Sb 

"Wasser- 

haltige  Salze. 

Wasser. 

j 

1,4655.44 

Na  J + 2 aq 

0,2838.62 

2H2  0 

2 

1,6827.09 

Ba  J 2 + 2 aq 

0,1419.31 

2 H^O 

2 

- 

1,7707.44 

Sr  J2-f-  6 aq 

0,4257.94 

6 H^O 

2 

:: 

1,5046.62 

Fe  J2-l-4aq 

0,2838.62 

4 H2  0 

2 

r 

1,6573.41 

Ni  J2  -1-  6 aq 

0,4257.94 

6 H2  0 

2 

r 

1,5003.95 

Mn  J2  + 4aq 

0,2838.62 

4H20 

2 

» 

1,6056.18 

Sn  J2  + 2 aq 

0,1419.31 

2H2  0 

Erster  Theil.  Metalloide. 
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Gefunden  | 

Factor 

■ für 

Factor 

für 

5.  Fluor. 

CaFl2 

0,4885.30 

2 Fl 

0,5114.70 

Ca 

0,5141.61 

2HF1 

0,0256.31 

2H 

3 . 

0,6166.85 

H2  SiFls 

0,0085.44 

2H 

1,4889.14 

2KF1 

1,0003.84 

2K 

1,0777.90 

2 Na  Fl 

0,5892.60 

2 Na 

» 

0,6682.04 

2 Li  Fl 

0,1796.74 

2 Li 

2,2424.70 

BaFl2 

1,7539.40 

Ba 

1,6073.30 

SrFl2 

1,1188.00 

Sr 

0,7953.35 

M^Fl2 

0,3068.05 

Mg 

3 „ 

0,7195.52 

Al^Fie 

0,2310.22 

A12 

3 r 

0,9366.48 

Cr^Fie 

0,4481.18 

Cl-2 

3 ^ 

0,9659.53 

Fe2  Fl« 

0,4774.23 

Fe2 

1,2046.64 

Fe  Fl2 

0,7161.34 

Fe 

1,2395.23 

NiFl^ 

0,7509.93 

Ni 

1,2395.23 

CoFl2 

0,7509.93 

Co 

1,1908.24 

MnFl2 

0,7022.94 

Mn 

1,3200.05 

ZnFl2 

0,8314.75 

Zn 

3,2479.81 

2 Ag  Fl 

2,7594.51 

2 Ag 

3,0490.83 

Hg  Fl2 

2,5605.53 

Hg 

3,1335.38 

PbFl2 

2,6450.08 

Pb 

3 

2,2613.52 

2B1F13 

1,7728.22 

2 Bi 

1,2982.18 

CuFl2 

0,8096.88 

Cu 

1,9200.30 

Cd  Fl2 

1,4315.00 

Cd 

1,9924.38 

SnFl2 

1,5039.08 

Sn 

2 r 

1,2404.84 

Sn  FH 

1,7519.54 

Sn 

3 . 

1,5103.59 

2 Sb  FH 

1,0218.29 

2 Sb 

K^SiFie 

0,5188.27 

6 Fl 

— 

— 

n 

0,5460.48 

6HF1 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

K2SiFlc 

0,6549.31 

H^SiEie 

0,1820.16 

( 

2HE1 

n 

0,4729.15 

SiEE 

0,1270.30 

Si 

» 

0,5270.84 

2KE1 

0,3541.42 

2 K 

Zusatz- 

Tabelle. 

El 

1,0524.65 

II  El 

0,0524.65 

II 

6 „ 

1,2623.29 

l-l2SiElc 

0,0174.88 

2 11  ’) 

4 „ 

1,3672.61 

SiEE 

0,3672.61 

Si 

« 

3,0477.43 

KEl 

2,0477.43 

K 

n 

2,2061.91 

Na  El 

1,2061.91 

Na 

n 

1,3677.85 

Li  El 

0,3677.85 

Li 

2 „ 

4,5902.41 

I3a  EE 

3,5902.41 

Ba 

2 , 

3,2901.36 

Sr  EE 

2,2901.36 

Sr 

2 „ 

2,0469.56 

Ca  EE 

1,0469.56 

Ca 

2 „ 

1,6280.16 

Mo-  eE 

0,6280.16 

Mg 

6 » 

1,4728.92 

AE  EE 

0,4728.92 

AV^ 

6 „ 

1,9172.78 

Ci-2EE 

0,9172.78 

Cr'^ 

6 n 

1,9772.64 

Ee2EE 

0,9772.64 

Ee2 

2 „ 

2,4658.97 

Ee  El‘2 

1,4658.97 

Ee 

2 „ 

2,5372.50 

NiEE 

1,5372.50 

Ni 

2 . 

2,5372.50 

Co  EE 

1,5372.50 

Co 

2 „ 

2,4375.65 

Mu  EE 

1,4375.65 

Mn 

o 

n 

2,7019.93 

Zu  EE 

1,7019.93 

Zu 

n 

6,6484.78 

AgEl 

5,6484.78 

Ag 

2 

6,2413.43 

Hg  EE 

5,2413.43 

Hg 

2 „ 

6,4142.18 

Pb  EE 

5,4142.18 

Pb 

3 „ 

4,6288.91 

Bi  EE 

3,6288.91 

Bi 

2 „ 

2,6573.97 

Cu  EE 

1,6573.97 

Cu 

2 „ 

3,9302.20 

Cd  EE 

2,9302.20 

Cd 

2 „ 

4,0784.36 

Su  EE 

3,0784.36 

Sn 

*)  0,2418.41  = Si. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

4 

El 

2,5392.18 

SnFl^ 

1,5392.18 

Sn 

3 

» 

3,0916.40 

SbFl3 

2,0916.40 

Sb 

Wasser- 
haltige Salze. 

Wasser. 

Fl 

4,9323.18 

K Fl  + 2 aq 

1,8845.75 

2H‘2  0 

6 

?) 

2,5722.28 

Al‘^Fl®  + 7aq 

1,0993.35 

7112  0 

6 

3,3906.96 

Fe-Fl®  + 9aq 

1,4134.31 

9112  0 

2 

6,2350.47 

FeFl2+8aq 

3,7691.50 

8H2  0 

2 

3,4795.38 

CoFl2  + 2aq 

0,9422.87 

2112  0 

2 

n 

4,5865.68 

Zn  Fl^  + 4 aq 

1,8845.75 

4H20 

6 

Cyan. 

Ag  Cy 

0,1944.02 

Cy 

0,8055.98 

Ag 

0,2018.85 

11  Cy 

0,0074.82 

H 

0,4864.56 

KCy 

0,2920.54 

K 

» 

0,3664.32 

Na  Cy 

0,1720.30 

Na 

2 

n 

0,4136.48 

NiCy2 

0,2192.46 

Ni 

2 

D 

0,4136.48 

Co  Cy2 

0,2192.46 

Co 

2 

n 

0,4371.44 

Zn  Cy2 

0,2427.42 

Zn 

2 

7) 

0,9419.33 

HgCy2 

0,7475.31 

Hg 

2 

n 

0,9665.89 

Pb  Cy2. 

0,7721.87 

Pb 

2 

n 

0,6123.16 

Cd  Cy2 

0,4179.14 

Cd 

Zusatz- 

Tabelle. 

Cy 

1,0384.91 

HCy 

0,0384.91 

H 

n 

2,5023.09 

KCy 

1,5023.09 

K 

n 

1,8849.11 

Na  Cy 

0,8849.11 

Na 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

2 Cy 

2,1277.90 

Ni  Cy2 

1,1277.90 

Ni 

2 „ 

2,1277.90 

GoCy2 

1,1277.90 

Co 

2 „ 

2,2486.52 

ZnCy2 

1,2486.52 

Zn 

» 

5,1439.56 

AgCy 

4,1439.56 

Ag 

2 „ 

4,8452.65 

HgCy2 

3,8452.65 

Hg 

2 „ 

4,9720.93 

Pb  Cy2 

3,9720.93 

Pb 

2 „ 

3,1497.30 

Cd  Cy2 

2,1497.30 

Cd 

7. 

Schwefel. 

As2S3 

0,3904.12 

38 

w 

0,4148.28 

3H2S 

0,0244.16 

6H 

r 

0,8790.99 

3KHS 

0,4764.79 

3K  1) 

7> 

1,3433.71 

3K2S 

0,9529.59 

6K 

r> 

0,6832.83 

3 Na  H S 

0,2806.62 

3 Na  1) 

T 

0,9517.37 

3 Na2  8 

0,5613.25 

6 Na 

2 „ 

1,2380.15 

3 Ba  (H  8)2 

0,8353.95 

3Ba  1) 

r. 

2,0612.02 

3 Ba8 

1,6707.90 

3Ba 

9 

^ r. 

0,9355.00 

3Sr(H  8)2 

0,5328.80 

3 Sr  1) 

n 

1,4561.73 

3 Sr  8 

1,0657.61 

3 Sr 

2 „ 

0,6462.31 

3 Ca  (H  8)2 

0,2436.11 

3 Ca  1) 

r 

0,8776.34 

3 Ca  8 

0,4872.22 

3 Ca 

2 . 

0,5487.50 

3 Mo  (H  8)2 

0,1461.30 

3Mgi) 

r 

1,0725.97 

3 Fe  8 

0,6821.85 

3 Fe 

7) 

1,0594.12 

3MuS 

0,6690.00 

3 Mn 

R 

1,1824.69 

3 Zu  8 

0,7920.57 

3 Zn 

r. 

1,8230.24 

3 Sn  8 

1,4326.12 

3 Sn 

n 

1,3637.99 

Sb2S3 

0,9733.87 

2 Sb 

1)  0,0122.08  = 811. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

BaSO* 

0,1374.42 

S 

_ 

_ 

n 

0,1460.37 

H2S 

0,0085.95 

2H 

n 

0,3094.80 

KHS 

0,1677.41 

K 1) 

» 

0,4729.24 

K2S 

0,3354.82 

2K 

» 

0,2405.45 

Na  HS 

0,0988.05 

Na  1) 

0,3350.52 

Na2S 

0,1976.10 

2 Na 

2 

n 

0,4358.34 

Ba  (HS)2 

0,2940.95 

Ba  1) 

n 

0,7256.31 

BaS 

0,5881.89 

Ba 

2 

»> 

0,3293.36 

Sr(HS)2 

0,1875.97 

Sr  1) 

n 

0,5126.35 

SrS 

0,3751.93 

Sr 

2 

n 

0,2275.01 

Ca(HS)2 

0,0857.62 

Ca  1) 

r. 

0,3089.65 

CaS 

0,1715.23 

Ca 

2 

jj 

0,1931.83 

Mo-  (H  S)2 

0,0514.44 

Mg  1) 

n 

0,3776.00 

FeS 

0,2401.58 

Fe 

2 

0,2575.21 

Fe  S2 

0,1200.79 

Fe 

0,3892.90 

NiS 

0,2518.48 

Ni 

0,3892.90 

CoS 

0,2518.48 

Co 

0,3729.58 

MnS 

0,2355.16 

Mn 

n 

0,4162.80 

ZiiS 

0,2788.38 

Zn 

» 

1,0628.33 

Ag2S 

0,9253.91 

2Ag 

» 

0,9961.32 

HgS 

0,8586.90 

Hg 

1,0244.54 

PbS 

0,8870.12 

Pb 

3 

0,7319.63 

B12S3 

0,5945.21 

2 Bi 

0,4089.73 

CuS 

0,2715.31 

Cu 

n 

0,6175.00 

CdS 

0,4800.58 

Cd 

0,6417.82 

SnS 

0,5043.40 

Sn 

2 

0,3896.12 

SnS2 

0,2521.70 

Sn 

3 

0,4801.15 

Sb2S3 

0,3426.73 

2 Sb 

5 

0,3430.46 

Sb2S5 

0,2056.04 

2 Sb 

3 

n 

0,3520.42 

As2S^ 

0,2146.00 

2 As 

1)  0,0042.97  = H. 
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Gefunden 

Factor 

für 

; Factor 

1 

für 

Zusatz- 

Tabelle. 

S 

1,0625.39 

H2S 

0,0625.39 

2H 

2,2517.19 

KHS 

1,2204.50 

K 1) 

n 

3,4409.00 

K^S 

2,4409.00 

2K 

)) 

1,7501.56 

Na  H S 

0,7188.86 

Na  1) 

» 

Na2S 

1,4377.73 

2 Na 

2 

n 

3,1710.44 

Ba  (H  S)2 

2,1397.75 

Ba  1) 

i) 

5,2795.49 

BaS 

4,2795.49 

Ba 

2 

n 

2,3961.85 

Sr(HS)2 

1,3649.16 

Sr 

n 

3,7298.31 

SrS 

2,7298.31 

Sr 

2 

1,6552.53 

Ca  (HS)2 

0,6239.84 

Ca  1) 

» 

2,2479.67 

CaS 

1,2479.67 

Ca 

2 

n 

1,4055.65 

Mfr  (H  S)2 

0,3742.96 

Mg  1) 

» 

2,7473.42 

FeS 

1,7473.42 

Fe 

2 

n 

1,8736.71 

FeS2 

0,8736.71 

Fe 

n 

2,8323.95 

NiS 

1,8323.95 

Ni 

» 

2,8323.95 

CoS 

1,8323.95 

Co 

» 

2,7135.70 

MnS 

1,7135.70 

Mn 

n 

3,0287.67 

ZnS 

2,0287.67 

Zn 

» 

7,7329.58 

Ag2g 

6,7329.58 

2 Ag 

n 

7,2476.54 

HgS 

6,2476.54 

Hg 

n 

7,4537.21 

PbS 

6,4537.21 

Pb 

3 

» 

5,3256.20 

Bi2  S3 

4,3256.20 

2 Bi 

?) 

2,9756.09 

CuS 

1,9756.09 

Cu 

n 

4,4928.08 

CdS 

3,4928.08 

Cd 

4.6694.80 

Sii  s 

3,6694.80 

Sn 

2 

2,8347.40 

SnS2 

1,8347.40 

Sn 

3 

3,4932.24 

Sb2g3 

2,4932.24 

2 Sb 

5 

2,4959.35 

Sb2S5 

1,4959.35 

2 Sb 

3 

,1 

2,5613.92 

As2g3 

1,5613.92 

2 As 

»)  0,0312.G9  = u. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

H2S 

0,9411.41 

S 

0,0588.59 

2H 

7) 

2,1191.87 

KHS 

1,1486.17 

K 1) 

7) 

3,2383.75 

K^S 

2,2972.33 

2K 

V 

1,6471.45 

NaHS 

0,6765.74 

Na  1) 

n 

2,2942.90 

Na^S 

1,3531.49 

2 Na 

8.  Stick- 

stotf. 

(NH^)2ptCl« 

0,0633.16 

2N 

— 

— 

Pt 

0,1442.10 

2N 

— 

— 

r. 

0,1647.96 

2NH2 

0,0205.86 

4H 

T 

0,1750.90 

2NH3 

0,0308.80 

6H 

n 

0,1853.83 

2NH^ 

0,0411.73 

8H 

N 

1,1427.55 

NH2 

0,1427.55 

211 

JJ 

1,2141.32 

NH3 

0,2141.32 

3H 

n 

1,2855.10 

NH^ 

0,2855.10 

4H 

*> 

2,1391.86 

NO 

1,1391.86 

0 

3,2783.72 

N02 

2,2783.72 

20 

2 „ 

3,8479.65 

N2  06 

2,8479.65 

50 

T) 

4,4175.58 

N03 

3,4175.58 

30 

n 

4,4889.36 

HN03 

0,0713.78 

H 

7) 

1,9257.67 

HCN 

0,8543.89 

C 

n 

1,9257.67 

HON 

1,8543.89 

CN  = Cy 

1)  0,0294.29  = H. 
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2.  Gruppe. 

Säuren  und  saure  Radicale. 


Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

1. 

Saljieter- 

säure. 

2 NH^NO» 

n 

Ti 

0,6747.18 

0,7745.93 

0,7871.08 

N2o5 

N03 

HN03 

0,0125.15 

H 

BaSO^ 

0,4633.83 

N2o& 

n 

0,5319.75 

2N03 

— 

— 

n 

0,5405.70 

2HN03 

0,0085.95 

2H 

0,8674.57 

2 KN  03 

0,3354.82 

2K 

0,7295.85 

2 Na  N 03 

0,1976.10 

2 Na 

rt 

0,6867.80 

2NH*N03 

0,1548.05 

2NH^  1) 

r. 

0,5922.29 

2 Li  N 03 

0,0602.54 

2 Li 

r 

1,1201.65 

Ba  (N03)iä 

0,5881.90 

Ba 

r. 

0,9071.68 

Sr  (N  03)2 

0,3751.93 

Sr 

Ti 

0,7034.98 

Ca  (N  03)2 

0,1715.23 

Ca 

Ti 

0,6348.63 

M^r(N03)2 

0,1028.88 

Mg 

3 „ 

0,6094.49 

A12(N03)6 

0,0774.74 

Al2 

3 . 

0,6920.80 

Fe2(N03)6 

0,1601.05 

Fe2 

n 

0,7721.33 

Fe  (N  03)2 

0,2401.58 

Fe 

n 

0,7838.23 

Ni  (N  03)2 

0,2518.48 

Ni 

n 

0,7838.23 

Co  (N03)2 

0,2518.48 

Co 

n 

0,7674.91 

Mn  (N  03)2 

0,2355.16 

Mn 

jj 

0,8108.13 

Zn  (N  03)2 

0,2788.38 

Zn 

ff 

1,4573.66 

2AgN03 

0,9253.91 

2 Ag 

ff 

2,2493.55 

Hg2(N  03)2 

1,7173.80 

2 Hg 

1)  0.1462.10  = 2 NH». 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

BaSO^ 

1,3906.65 

Hg(N  03)2 

0,8586.90 

Hg 

n 

1,4189.87 

Pb  (N  03)2 

0,8870.12 

Pb 

3 „ 

1,1264.97 

2 Bi  (N  03)3 

0,5945.22 

2 Bi 

n 

0,8035.07 

Cu  (N  03)2 

0,2715.32 

Cu 

n 

1,0120.33 

Cd  (N  03)2 

0,4800.58 

Cd 

N2  0& 

1,1480.24 

2N03 

_ 

1,1665.73 

2HN03 

0,1665.73 

H2  0 

n 

1,8720.08 

2KN03 

0,8720.08 

K2  0 

1,5744.76 

2 Na  N 03 

0,5744.76 

Na2  0 

r 

1,2780.56 

2 Li  N 03 

0,2780.56 

Li2  0 

V 

2,4173.62 

Ba  (N03)2 

1,4173.62 

BaO 

j? 

1,9577.07 

Sr  (N  03)2 

0,9577.07 

SrO 

1,5181.78 

Ca  (N  03)2 

0,5181.78 

CaO 

n 

1,3700.61 

Mg  (N  03)2 

0,3700.61 

MgO 

3 . 

1,3152.16 

Al2  (N03)6 

0,3152.16 

A12  03 

3 n 

1,4935.38 

Fe2(N03)6 

0,4935.38 

Fe2  03 

?) 

1,6662.95 

Fe  (N  03)2 

0,6662.95 

FeO 

7) 

1,6915.22 

Ni  (N  03)2 

0,6915.22 

NiO 

n 

1,6915.22 

Co  (N03)2 

0,6915.22 

CoO 

n 

1,6562.79 

Mn  (N03)2 

0,6562.79 

MnO 

7) 

1,7497.68 

Zn  (N  03)2 

0,7497.68 

ZnO 

3,1450.56 

2 AgN03 

2,1450.56 

Ag2  0 

4,8542.01 

Hg2(N03)2 

3,8542.01 

Hg2  0 

n 

3,0011.12 

Hg  (N  03)2 

2,0011.12 

HgO 

n 

3,0622.33 

Pb  (N  03)2 

2,0622.33 

PbO 

3 

2,4310.27 

2 Bi  (N  03)3 

1,4310.27 

Bi2Q3 

r) 

1,7340.01 

Cu  (N  03)2 

0,7340.01 

CuO 

2,1840.10 

Cd  (N  03)2 

1,1840.10 

CdO 

1 

1 

*)  Die  Factoreu  für  die  Metalle  erhält  mau  aus  den  Factoren 
für  die  Oxyde  durch  Abzug  des  Factors  für  1 Atom  Sauerstoff' 
(0,1480.24). 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Zusatz- 

Tabelle. 

NQ3 

1,0161.58 

II N Q3 

0,0161.58 

H 

W 

1,6306.34 

KN  03 

0,6306.34 

K 

7) 

1,3714.65 

NaN03 

0,3714.65 

Na 

n 

1,2910.00 

N N 03 

0,2910.00 

NH*  1) 

n 

1,1132.65 

Li  N 03 

0,1132.65 

Li 

2 

n 

2,1056.71 

Ba  (N  03)^ 

1,1056.71 

Ba 

2 

n 

1,7052.83 

Sr  (N  03)2 

0,7052.83 

Sr 

2 

7) 

1,3224.26 

Ca  (N  03)2 

0,3224.26 

Ca 

2 

J) 

1,1934.07 

Mg  (N  03)2 

0,1934.07 

Mg 

6 

n 

1,1456.34 

A12(N03)6 

0,1456.34 

A12 

6 

» 

1,3009.64 

Fe2(N03)6 

0,3009.64 

Fe2 

2 

n 

1,4514.46 

Fe  (N03)2 

0,4514.46 

Fe 

2 

77 

1,4734.20 

Ni  (N  03)2 

0,4734.20 

Ni 

2 

77 

1,4734.20 

Co  (N  03)2 

0,4734.20 

Co 

2 

77 

1,4427.20 

Mu  (N  03)2 

0,4427.20 

Mn 

2 

77 

1,5241.55 

Zn  (N  03)2 

0,5241.55 

Zn 

77 

2,7395.37 

AgN03 

1,7395.37 

0 

77 

4,2283.08 

Hg2(N03)2 

3,2283.08 

2 Hg 

2 

77 

2,6141.54 

Hg  (N  03)2 

1,6141.54 

Hg 

2 

7) 

2,6673.93 

Pb  (N  03)2 

1,6673.93 

Pb 

3 

77 

2,1175.74 

Bi  (N  03)3 

1,1175.74 

Bi 

2 

77 

1,5104.21 

Cu(N  03)2 

0,5104.21 

Cu 

2 

77 

1,9024.07 

Cd  (N  03)2 

0,9024.07 

Cd 

Wasserhaltige 

Salze. 

Wasser. 

2 

N03 

1,9028.11 

Ca  (N  03)2  -1-  4aq 

0,5803.84 

4H2Q 

2 

77 

2,0639.83 

Mg(N03)2+6aq 

0,8705.76 

6H20 

6 

77 

1,8711.14 

Al2(N03)6  + l5aq 

0,7254.80 

15H2ü 

>)  0,2748.42  = N 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

6 

N03 

2,1715.40 

Fe2(N03)6-H8aq 

0,8705.76 

18H20 

2 

n 

2,3220.22 

Fe(N03)2  + 6aq 

0,8705.76 

6H20 

2 

2,3439.96 

Ni  (N  03)2  4_6aq 

0,8705.76 

6H2  0 

2 

» 

2,3439.96 

Co(N03)2  + 6aq 

0,8705.76 

6H20 

2 

n 

2,3132.96 

Mn(N03)2+6aq 

0,8705.76 

6H2  0 

2 

)) 

2,3947.31 

Zn(N03)2-f-6aq 

0,8705.76 

6H2  0 

3 

n 

2,6012.27 

Bi(N  03)3  4-  5 aq 

0,4836.53 

5H2  0 

2 

») 

1,9457.10 

Cu(N03)2  + 3aq 

0,4352.88 

3H2  0 

2 

)} 

2,4827.92 

Cd(N03)2  + 4aq 

0,5803.84 

4H20 

2. 

Schwefel- 

säure. 

BaSO^ 

0,3432.18 

S03 

0,6567.82 

Ba  0 

n 

0,4118.10 

so^ 

0,5881.90 

Ba 

n 

0,4204.05 

H2SO^ 

0,0085.95 

2H 

n 

0,5838.49 

KHSO^ 

0,1677.41 

K *) 

n 

0,7472.92 

K2SO* 

0,3354.82 

2K 

n 

0,5149.13 

NaHSO* 

0,0988.05 

Na  1) 

n 

0,6094.20 

Na2SO* 

0,1976.10 

2 Na 

n 

0,5666.15 

(NH*)2SO^ 

0,1548.05 

2 NH*  2) 

n 

0,4720.64 

Li2SO* 

0,0602.54 

2 Li 

fi 

0,7870.03 

Sr  SO* 

0,3751.93 

Sr 

0,5833.33 

Ca  SO* 

0,1715.23 

Ca 

0,5146.98 

Mg  SO* 

0,1028.88 

Mg 

3 

0,4892.84 

Al2(S  0*)3 

0,0774.74 

Al2 

3 

0,5620.88 

Cr2  (SO*)3 

0,1502.78 

Cl-2 

3 

n 

0,5719.15 

Fe2  (S  0*)3 

0,1601.05 

Fe2 

1)  0,0042.97  = H.  — *)  0,1462.10  = 2 N 
dos  Santos  e Silva,  Atomgew.- Tabellen. 
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Gefunder 

Factor 

für 

Factor 

für 

BaSO^ 

0,6519.68 

FeSO^ 

0,2401.58 

Fe 

» 

0,6636.58 

NiSO^ 

0,2518.48 

Ni 

n 

0,6636.58 

Co  SO* 

0,2518.48 

Co 

n 

0,6473.26 

Mn  S 0* 

0,2355.16 

Mn 

n 

0,6906.48 

Zn  S 0* 

0,2788.38 

Zn 

» 

1,3372.01 

Ag2SO* 

0,9253.91 

2 Ag 

» 

2,1291.90 

Hg2S0* 

1,7173.80 

2 Hg 

T) 

1,2705.00 

Hg  SO* 

0,8586.90 

Hg 

n 

1,2988.22 

Pb  SO* 

0,8870.12 

Pb 

3 „ 

1,0063.32 

Bi2(SO*)3 

0,5945.22 

2 Bi 

n 

0,6833.4J 

Cu  SO* 

0,2715.31 

Cu 

n 

0,8918.68 

Cd  SO* 

0,4800.58 

Cd 

S03 

1,1998.49 

SO* 

n 

1,2248.93 

H2SO* 

0,2248.93 

H2  0 

n 

1,7011.01 

KHSO* 

0,7011.01 

KHO 

*) 

•>1 

2,1773.10 

K2SO* 

1,1773.10 

K2o 

1,5002.50 

Na  H S 0* 

0,5002.50 

Na  HO 

*) 

» 

1,7756.07 

Na2S0* 

0,7756.07 

Na2  0 

n 

1,6508.89 

(nh*)2so* 

0,6508.89 

(NH*)20  2) 

1) 

1,3754.06 

Li2S0* 

0,3754.06 

Li2o 

n 

2,9135.98 

BaSO* 

1,9135.98 

BaO 

»j 

2,2930.12 

Sr  S 0* 

1,2930.12 

SrO 

w 

1,6995.99 

Ca  SO* 

0,6995.99 

CaO 

n 

1,4996.24 

Mg  S 0* 

0,4996.24 

MgO 

3 

1,4255.78 

Al2(SO*)3 

0,4255.78 

A]203 

3 )» 

1,6376.99 

Cr2{SO*)3 

0,6376.99 

Cl-2  03 

3 ,1 

1,6663.32 

Fe2  (S  0*)3 

0,6663.32 

Fe2  03 

n 

1,8995.74 

Fe  SO* 

0,8995.74 

FeO 

n 

1,9336.33 

Ni  S 0* 

0,9336.33 

NiO 

n 

1,9336.33 

Co  SO* 

0,9336.33 

CoO 

>)  0,2123.71  = HO;  0,1998.49  - O-mHO-HO 

S.I..  - so.  od«,  MO-o  _ M).  - SSm « 2 dSm 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

S03 

1,8860.50 

Mn  S 0* 

0,8860.50 

MnO 

71 

2,0122.71 

Zn  S O-i 

1,0122.71 

ZnO 

n 

3,8960.68 

Ag^  S 0^ 

2,8960.68 

Ag2  0 

7) 

6,2036.06 

Hg2SO^ 

5,2036.06 

Hg2  0 

n 

3,7017.28 

Hg  SO* 

2,7017.28 

HgO 

n 

3,7842.47 

Pb  SO* 

2,7842.47 

PbO 

3 „ 

2,9320.47 

Bi2  (S  0*)3 

1,9320.47 

Bi2  03 

17 

1,9909.84 

CuSO* 

0,9909.84 

CuO 

7) 

2,5985.47 

Cd  SO* 

1,5985.47 

CdO 

Zusatz- 

Tabelle. 

SO^ 

1,0208.72 

H2SO* 

0,0208.72 

2H 

1,4177.62 

KHSO* 

0,4073.26 

K 1) 

1,8146.52 

K2SO* 

0,8146.52 

2K 

1,2503.65 

NaHSO* 

0,2399.29 

Na  1) 

1,4798.58 

Na2SO* 

0,4798.58 

2 Na 

n 

1,3759.13 

(NH*)2SO* 

0,3759.13 

2 NH*  2) 

71 

1,1463.16 

Li2  S 0* 

0,1463.16 

2 Li 

77 

2,4283.03 

BaSO* 

1,4283.03 

Ba 

77 

1,9110.83 

Sr  SO* 

0,9110.83 

Sr 

1,4165.10 

Ca  SO* 

0,4165.10 

Ca 

77 

1,2498.43 

Mg  SO* 

0,2498.43 

Mg 

3 „ 

1,1881.30 

A12(S  0*)3 

0,1881.30 

Al2 

3 „ 

1,3649.20 

Ci-2  (S  0*)3 

0,3649.20 

Cr2 

3 „ 

1,3887.84 

Fe2(S  0*)3 

0,3887.84 

Fe2 

1,5831.76 

Fe  SO* 

0,5831.76 

Fe 

1,6115.63 

Ni  S 0* 

0,6115.63 

Ni 

71 

1,6115.63 

Co  SO* 

0,6115.63 

Co 

P 

1,5719.05 

Mn  SO* 

0,5719.05 

Mn 

77 

1,6771.03 

Zn  SO* 

0,6771.03 

Zn 

*)  0,0104.36  = H.  — *)  0,3550.41  = 2NH^. 

3* 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

SQi 

3,2471.30 

Ag2SO^ 

2,2471.30 

2Ag 

n 

5,1703.19 

Hg2  S 0^ 

4,1703.19 

2 Hg 

n 

3,0851.59 

Hg  S 0^ 

2,0851.59 

Hg 

n 

3,1539.34 

PbSO^ 

2,1539.34 

Pb 

3 „ 

2,4436.79 

Bi2  (S  0^)3 

1,4436.79 

2 Bi 

n 

1,6593.61 

CuSO^ 

0,6593.61 

Cu 

n 

2,1657.27 

CdSO^ 

1,1657.27 

Cd 

Doppelsalze. 

4 SO^ 

1,3447.61 

K2a12(SO^)^ 

0,2036.63 

2K 

4 

1,3447.61 

K2a12(SO^)4 

0,1410.98 

Al2 

4 „ 

1,4773.53 

K2Cr2(SO^)i 

0,2736.90 

Cl-2  1) 

4 „ 

1,4952.51 

K2Fe2  (SO^)4 

0,2915.88 

Fe2  1) 

4 „ 

1,2610.62 

Na2Al2(SO*)^ 

0,1199.64 

2 Na  2) 

4 n 

1,2350.76 

(NH^)2A12(S0*)^ 

0,0939.78 

2NH^  2) 

2 „ 

1,4795.44 

(NlH)2Fe(SO^)2 

0,1879.56 

2NH‘  S) 

Wasserhaltige 

Salze. 

Wasser. 

4 SO-i 

2,4693.69 

K2a12(SO^)^ 

1,1246.08 

24H2  0 

+ 24  aq 

4 „ 

2,6019.62 

K2Cr2(SO^)^ 

1,1246.08 

24H2  0 

+ 24  aq 

4 „ 

2,6198.60 

K2Fe2(SO^)'i 

1,1246.08 

24H20 

+ 24aq 

n 

3,3542.05 

Na2SO^  + 10aq 

1,8743.47 

ioh2o 

4 „ 

2,3856.71 

Na2Al2(SO*)* 

1,1246.08 

24H2Q 

+ 24  aq 

4 „ 

2,3596.84 

(NH^)2A12(S0^)* 

1,1246.08 

24H20 

+ 24aq 

1)  0,2086.63  = 2K.  — i)  0,1410.98  = Al*;  0,0887.60  = 
*)  0,1775.20  = 2NH=<;  0,2915.88  = Fe. 


2NH3,  — 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

2 SO^ 

2,0418.49 

(NH^)2Fe(SO^)2 

0,5623.04 

6H20 

+ 6 aq 

w 

1,3337.51 

Li2  S 0^  + aq 

0,1874.35 

H2Q 

n 

1,7913.79 

CaSO'*  + 2aq 

0,3748.69 

2H2  0 

j> 

2,5618.86 

Mg  S O'^  + 7 aq 

1,3120.43 

7H2  0 

3 „ 

2,3127.39 

Al2(SO^)3+18aq 

1,1246.08 

18H20 

3 „ 

2,4895.29 

Cr(SO^)^+  18aq 

1,1246.08 

18H20 

3 „ 

1,9510.88 

Ee2(SO^)3+9aq 

0,5623.04 

9H2  0 

2,8952.20 

Ee  S 0^  + 7 aq 

1,3120.43 

7H2  0 

r> 

2,9236.06 

NiSO*  + 7aq 

1,3120.43 

7H2Q 

>1 

2,9236.06 

CoSO^  + 7aq 

1,3120.43 

7H2  0 

n 

2,3216.44 

Mn  S 0*  + 4 aq 

0,7497.39 

4H2  0 

n 

2,9891.46 

Zn  SO'*  + 7aq 

1,3120.43 

7H2  0 

3 „ 

2,6311.14 

Bi2(SO^)3  + 3aq 

0,1874.35 

3H2  0 

n 

2,5965.35 

Cu  S 0^  + 5 aq 

0,9371.73 

5H2  0 

n 

2,9154.66 

CdSO^  + 4aq 

0,7497.39 

4H2  0 

3.  Chrom- 

säure. 

PbCrO^ 

0,3109.27 

Cr  03 

— 

— 

0,3603.88 

CrO^ 

0,6396.12 

Pb 

2 n 

0,4566.13 

K2C1-2  07 

0,1209.55 

2K  1) 

0,6022.99 

R2CrO^ 

0,2419.11 

2K 

2 „ 

0,4069.04 

Na2  Ci-2  0’ 

0,0712.47 

2 Na  1) 

0,5028.82 

Na2CrO* 

0,1424.94 

2 Na 

2 „ 

0,3914.71 

(NH^)2Ci-2  07 

0,0558.13 

2NH^  1) 

» 

0,4720.15 

(N  H*)2Cr  0‘‘ 

0,1116.27 

2NH'‘  2) 

n 

0,7845.23 

Ba  Cr  0^ 

0,4241.35 

Ba 

1)  0,3356.57  = Cr* 07  oder  0,3109.27  = 2 CrQ3  + 0,0247.30  = 0; 
0,0527.14  = 2 NHa.  — *)  0,1054.29  = 2 NH'». 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Pb  Cr  04 

0,6309.34 

Sr  Cr  04 

0,2705.46 

Sr 

1) 

0,4840.70 

Ca  Cr  04 

0,1236.82 

Ca 

)} 

0,4345.79 

Mg  Cr  04 

0,0741.91 

Mg 

0,5614.54 

Zn  Cr  04 

0,2010.66 

Zn 

n 

1,0276.74 

Ag2  Cr  04 

0,6672.86 

2Ag 

Yl 

1,5987.66 

Hg2Cr04 

1,2383.78 

2 Hg 

»» 

0,9795.77 

Hg  Cr  04 

0,6191.89 

Hg 

2 „ 

1,0281.70 

Bi2  0(Cr04)2 

0,6430.52 

2 Bi  1) 

n 

0,5561.85 

Cu  Cr  04 

0,1957.97 

Cu 

Ci-2  03 

1,3133.91 

2 Cr  OS 

n 

1,5223.19 

2 Cr  04 

— 

— 

n 

1,9287.86 

R2Cr2  07 

0,5109.31 

2K  2) 

V 

2,5441.81 

2K2Cr04 

1,0218.62 

4K 

*» 

1,7188.11 

Na2Ci-2  07 

0,3009.55 

2 Na  2) 

n 

2,1242.31 

2Na2Cr04 

0,6019.11 

4 Na 

n 

1,6536.19 

(NH4)2Cr2  0’ 

0,2357.64 

2NH4  2) 

n 

1,9938.47 

2(NH4)2Cr04 

0,4715.28 

4NH4  3) 

n 

3,3139.15 

2 Ba  Cr  04 

1,7915.96 

2Ba 

n 

2,6651.39 

2 Sr  Cr  04 

1,1428.19 

2 Sr 

» 

2,0447.70 

2 Ca  Cr  04 

0,5224.50 

2 Ca 

n 

1,8357.11 

2 Mg  Cr  04 

0,3133.92 

2 Mg 

n 

2,3716.45 

2 Zn  Cr  04 

0,8493.25 

2 Zn 

7) 

4,3410.13 

2Ag2  Cr  04 

2,8186.93 

■4Ag 

« 

6,7533.71 

2 Hg2  Cr  04 

5,2310.51 

4 Hg 

n 

4,1378.45 

2 Hg  Cr  04 

2,6155.25 

2 Hg 

n 

4,2241.13 

2 Pb  Cr  04 

2,7017.94 

2 Pb 

w 

4,3431.07 

Bi2  0(Cr  04)2 

2,7163.24 

2 Bi  4) 

n 

2,3493.91 

2 Cu  Cr  04 

0,8270.71 

2 Cu 

1)  0,0247.30  = 0.  — S)  1,4178.55  = Cr®07  oder  1,8133.91  =.  2 Cr03 
+ 0,1044.64  = 0 ; 0,2230.73  = 2 N — 3)  0,4453.46  = 4 N H-«.  — 
■•)  0,1044.64  = O. 
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Gefunden 

Factor 

für 

B'actor 

für 

Cr  03 

1,1790.09 

H2  Cr  0* 

0,1790.09 

H2  0 

2 „ 

1,4685.53 

K2Cr2  07 

0,4685.53 

K2  0 

1,9371.07 

R2  Cr  0^ 

0,9371.07 

K2  0 

2 „ 

1,3086.81 

Na^Cr^O^ 

0,3086.81 

Na2  0 

J) 

1,6173.62 

Na2  Cr  0^ 

0,6173.62 

Na2  0 

0 

" n 

1,2590.45 

(NH*)2Ci-2  0^ 

0,2590.45 

(NH^)2  0 ’) 

)) 

1,5180.90 

(NH^)2CrOi 

0.5180.90 

(NH^)2  0 2) 

7i 

2,5231.73 

Ba  Cr  0^ 

1,5231.73 

Ba  0 

n 

2,0292.03 

SrCrO^ 

1,0292.03 

SrO 

rj 

1,5568.62 

Ca  CrO^ 

0,5568.62 

CaO 

D 

1,3976.87 

Ms  Cr 

0,3976.87 

MgO 

n 

1,8057.41 

Zn  Cr  O-t 

0,8057.41 

ZnO 

)) 

3,3051.92 

Ag2CrO^ 

2,3051.92 

Ag2  0 

»1 

5,1419.31 

Hg2CrO^ 

4,1419.31 

Hg2  0 

« 

3,1505.03 

Hg  Cr  O-i 

2,1505.03 

HgO 

n 

3,2161.86 

Pb  Cr  0^  • 

2,2161.86 

PbO 

2 „ 

3,3067.87 

Bi2  0 (Cr  0^)2 

2,3067.87 

Bi2  0^ 

1,7887.96 

Cu  Cr  0^ 

0,7887.96 

CuO 

Wasserhaltige 

Wasser. 

Salze. 

Cr  03 

2,6507.52 

MgCrO'^  + 7 aq 

1,2530.65 

7H20 

3,0588.06 

Zn  Cr  0*  + 7 aq 

1,2530.65 

7H2  0 

n 

2,6838.43 

Cu  Cr  0*  + 5aq 

0,8950.46 

5H2Q 

i 

1 

l)  0,1695.40  = 2 N H3 ; 0,0896.04  = H«  O.  — *)  0,3390.81  = 2 N ; 
0,1790.09  = H«  O. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

4. 

Kohlen- 

säure. 

BaC03 

0,2231.20 

C02 

0,7768.80 

Ba  0 

n 

0,5077.52 

KHCO* 

0,1984.14 

K 

rt 

0,7010.83 

K2CQ3 

0,3968.28 

2K 

2) 

n 

0,4262.11 

NaHC03 

0,1168.73 

Na 

n 

0,5380.00 

Na^COS 

0,2337.46 

2 Na 

*) 

n 

0,4008.94 

(NH^)  HC03 

0,0915.56 

n 

0,4873.67 

(NH^)2C03 

0,1831.13 

2 NH* 

CaC03 

0,4399.56 

CQ2 

0,5600.44 

CaO 

71 

1,0012.03 

KHC03 

0,3912.39 

K 

n 

1,3824.18 

K2C03 

0,7824.78 

2K 

ö) 

n 

0,8404.17 

Na  HC  03 

0,2304.53 

Na 

n 

1,0608.46 

Na2  C 03 

0,4609.06 

2 Na 

10) 

n 

0,7904.97 

(NH^)HC03 

0,1805.33 

NH* 

”) 

n 

0,9610.06 

(NH*)2C03 

0,3610.66 

2 NH* 

12) 

CQ2 

0,2727.27 

C 

— ■ . 

■ 

n 

2,2756.89 

KHC03 

1,2756.89 

KHO 

13) 

ti 

3,1421.73 

K2C03 

2,1421.73 

R2  0 

n 

1,9102.30 

NaHC03 

0,9102.30 

Na  HO  13) 

n 

2,4112.55 

Na2C03 

1,4112.55 

Na2  0 

n 

1,7967.64 

(NH^)HC03 

0,7967.64 

NH*  HO  1*) 

n 

2,1843.24 

* 

(NH'‘)2C03 

1,1843.24 

NH*)20  13) 

>)  0,0862.18  = HO;  0,2846.32  = K H 0.  — *)  0,4779.63  = K*0. 

— 3)  0,0862.18  = HO;  0,2030.91  = Na  HO.  — ■*)  0,3148.80  = Na*  O. 

— S)  0,0913.02  = H*0;  0,0864.72  = NH».  — «)  0,0913.02  = H*0; 
0,1729.45  = 2 N H».  — 7)  0,1700.08  = H 0 ; 0,5612.47  = K H 0.  — 
8)  0,9424.62  = K*0.  — »)  0,1700.08  = HO;  0,4004.61  = Na  H O. 

— l«)  0,6208.90  = Na*0.  — ”)  0,1800.32  = H*0;  0,1705.09  = NH». 

— 1*)  0,1800.32  = H*0;  0,3410.18  = 2 NH».  — i»)  0,3864.20  = HO; 
0,3636.36  = 0:  (MHO  — HO  = M;  MO  — 0=M).  — J-*)  0,4092.05  = 
H*0;  0,3875.59  = NH».  — «)  0.4092.05  = H*0;  0,7751.20  = 2 NH». 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

2 

CO2 

1,3415.35 

Li2  0(002)2 

0,3415.35 

Li2  0 

n 

1,6830.71 

Li2C03 

0,6830.71 

Li2  0 

2 

r 

2,7409.43 

Ba  0(0  02)2 

1,7409.43 

BaO 

p 

4,4818.86 

Ba003 

3,4818.86 

Ba  0 

2 

p 

2,1763.49 

Sr  0(0  02)2 

1,1763.49 

SrO 

n 

3,3526.99 

Sr  0r03 

2,3526.99 

SrO 

2 

” 1 

1,6364.77 

Oa  0(0  02)2 

0,6364.77 

CaO 

n 

2,2729.55 

0a0  03 

1,2729.55 

CaO 

2 

n 

1,4545.45 

Mg  0(0  02)2 

0,4545.45 

MgO 

n 

1,9090.91 

Mg  0 03 

0,9090.91 

MgO 

2 

p 

1,8184.09 

Fe  0(0  02)2 

0,8184.09 

Fe  0 

p 

2,6368.19 

Fe  0 03 

1,6368.19 

FeO 

p 

2,6987.92 

Ni  003 

1,6987.92 

NiO 

p 

2,6987.92 

0o0  03 

1,6987.92 

CoO 

2 

p 

1,8061.06 

Mn  0(0  0)2 

0,8061.06 

MnO 

p 

2,6122.12 

Mn  0 03 

1,6122.12 

MnO 

p 

2,8418.77 

Zn  0 03 

1,8418.77 

ZnO 

p 

6,2695.37 

Ag2  0O3 

5,2695.37 

AgO 

p 

6,0660.74 

Pb  003 

5,0660.74 

PbO 

p 

3,9086.35 

0d003 

2,9086.35 

CdO 

Wasserhaltige 

Salze. 

Wasser. 

C02 

3,9605.83 

K2003  + 2 aq 

0,8184.09 

2H2  0 

p 

6,5033.03 

Na20O3+10  aq 

4,0920.48 

10H2  0 

p 

3,1367.05 

Mg  003 + 3 a_q 

1,2276.14 

3H2  0 

p 

5,1540.21 

Ni003  + 6aq 

2,4552.28 

6H2  0 

p 

3,2510.82 

Zn003  + aq 

0,4092.04 

H2  0 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

5. 

j 

Kiesel- 

säure. 

Si02 

0,4672.89 

Si 

— 

— 

n 

2,5690.92 

K2Si03 

1,5090.92 

R2  0 

n 

2,0337.11 

Na^Si  0» 

1,0337.11 

Na2  0 

« 

1,9324.09 

CaSi03 

0,9324.09 

CaO 

1,6658.87 

MgSi03 

0,6658.87 

MgO 

6.  Bor- 
säure. 

K Bo 

0,0863.91 

Bo 



— 

2 „ 

0,2761.35 

Bo2  03 

— 

— 

n 

0,4896.56 

H^BoOS 

— 

— 

« 

0,6487.28 

KBü02 

0,3093.44 

K 

4 „ 

0,4624.31 

K2Bo^O’ 

0,1546.72 

2K 

0,5215.97 

Na  Bo  02 

0,1822.14 

Na 

4 „ 

0,3988.66 

Na2Bo*0’ 

0,0911.07 

2 Na 

Bo2  03 

0,3128.58 

2 Bo 

n 

1,7732.49 

2 R3  Bo  03 

0,7732.49 

3H2  0 

n 

2,3493.11 

2 K Bo  02 

1,3493.11 

R2  0 2) 

2 „ 

1,6746.55 

R2Bo‘‘07 

0,6746.55 

R2  0 3) 

n 

1,8889.20 

2 Na  Bo  02 

0,8889.20 

Na2  0 2) 

2 „ 

1,4444.60 

Na2Bo^07 

0,4444.60 

Na2  0 3) 

1 

1)  MO  — 0 = M:  (0  = 0,2663.55).  — s)  MO  — 0 = M:  (0  = 
0.2290.47).  — ä)  MO  — O = M:  (O  = 0,1145.23). 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Wasser- 

haltige  Salze. 

Wasser. 

2 Bo2  03 

2,3190.29 

K^Bo^O^ 

0,6443.74 

5H2Q 

+ 5 aq 

n 

3,9509.18 

2 (Na  Bo  02 

2,0619.97 

8H20 

+ 4 aq) 

n 

2,0888.34 

Na2Bo^O^ 

0,6443.74 

5H2  0 

+ 5 aq 

V 

2,7332.09 

NaäBo^O^ 

1,2887.48 

10H2O 

+ 10  aq 

7. 

Phosphor- 

säure. 

(Ur02)2p207 

0,0863.50 

2P 

— 

— 

0,1976.34 

p2  05 

— 

— 

0,2644.05 

2PO^ 

— 

— 

0,2727.72 

2H3P0* 

0,0083.67 

6H 

0,3788.42 

2KH2P0^ 

0,1088.58 

2K  1) 

0,4849.11 

2K2HP0^ 

0,2177.16 

4K  2) 

0,5909.80 

2 R3  P 0* 

0,3265.74 

6K 

0,3341.05 

2NaH2PO* 

0,0641.21 

2 Na  1) 

0,3954.37 

2Na2HPO^ 

0,1282.42 

4 Na  2) 

0,4567.69 

2 Na3  P 0^ 

0,1923.63 

6 Na 

0,3202.15 

2(NH*)H2P0^ 

0,0502.31 

2NH‘‘  3) 

n 

0,3676.57 

2(NH^)2HP0^ 

0,1004.62 

4 NH^ 

n 

0,3230.60 

2Li3pO^ 

0,0586.55 

6 Li 

ff 

0,4608.41 

BaH*(PO'‘)2 

0,1908.57 

Ba  1) 

ff 

0,6489.09 

2BaHPO^ 

0,3817.14 

2Ba  2) 

1)  0,0066.78  = 411.  — S)  0,0027.89  = 2H.  — 3)  0,0474.42  = 2NH3; 
0,0083.67  = CH.  — 4)  0,0948.84  = 4 N iP;  0,0083.07  c=  6 U. 
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Gefunden 

\ 

Factor 

für 

Factor 

für 

(Ur02)2p2o'i 

0,8369.77 

Ba3(PO^)2 

0,5725.72 

3Ba 

» 

0,6296.36 

Sr3(p  04)2 

0,3652.31 

3 Sr 

r* 

0,3256.40 

CaH4  (P04)2 

0,0556.56 

Ca 

ty 

0,3785.07 

2 Ca  HP  04 

0,1113.12 

2 Ca 

2) 

r* 

0,4313.74 

Ca3  (P  04)2 

0,1669.68 

3 Ca 

n 

0,3339.65 

2MgHP04 

0,0667.71 

2 Mg 

2) 

n 

0,3645.61 

Mg3  (P  04)2 

0,1001.56 

3 Mg 

Mg2  p2  0’ 

0,2795.23 

2P 

» 

0,6397.61 

p2  05 

0.3602.38 

2 Mg 

0 

n 

0,8559.04 

2P04 

— 

— 

n 

0,8829.90 

2H3P0* 

0,0270.86 

6H 

n 

1,2263.45 

2KH2P04 

0,3523.83 

2K 

2) 

n 

1,5697.00 

2K2HP04 

0,7047.67 

4K 

n 

1,9130.55 

2K3P04 

1,0571.50 

6K 

)) 

1,0815.27 

2 Na  H2p04 

0,2075.65 

2 Na 

)) 

1,2800.65 

2Na2HP04 

0,4151.31 

4 Na 

n 

1,4786.02 

2Na3p04 

0,6226.97 

6 Na 

w 

1,0365.65 

2(NH4)H2P04 

0,1626.03 

2NH4 

» 

1,1901.41 

2(NH4)2HP04 

0,3252.07 

4NH4 

n 

1,0457.74 

2Li3P04 

0,1898,70 

6 Li 

n 

1,4917.84 

BaH4(P04)2 

0,6178.22 

Ba 

n 

2,1005.77 

2BaHPO^ 

1,2356.44 

2Ba 

n 

2,7093.71 

Ba3(P  04)2 

1,8534.67 

3 Ba 

n 

2,0381.90 

Sl^(P  04)2 

1,1822.86 

3 Sr 

T) 

1,0541.26 

CaH4(P04)2 

0,1801.64 

Ca 

n 

1,2252.61 

2CaHP04 

0,3603.28 

2 Ca 

n 

1,3963.97 

Ca3(P04p 

0,5404.92 

3 Ca 

n 

1,0810.76 

2 Mg  H P 04 

0,2161.43 

2 Mg 

n 

1,1801.19 

MgS(P04)2 

0,3242.14 

3 Mg 

1,1000.36 

A12(P04)2 

0,2441.32 

Al2 

1)  0,0055.78  = 4 H.  — «)  0,0027.89  = 2 H.  — 3)  0,0180.67  = 4 H. 
— ••)  0,0090.29  = 2H.  — 5)  0,1535.75  = 2NH3;  0,0270.86  = CH.  — 
6)  0,3071.50  = 4NH3;  0,0270.86  = 6H. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Mg2p20^ 

1,3604.19 

Pe2(P  0^)2 

0,5045.14 

Fe2 

n 

1,6126.76 

Fe3{P  0*)2 

0,7567.71 

3 Fe 

n 

1,6495.12 

(P  0^)2 

0,7936.07 

3 Ni 

n ^ 

1,6495.12 

Co3(PO‘‘)2 

0,7936.07 

3 Co 

n 

1,5980.49 

Mn3(PO‘‘)2 

0,7421.45 

3 Mn 

7i 

1,7345.61 

Zn3  (P  0^)2 

0,8786.56 

3 Zn 

1) 

3,7719.39 

2 Ag3pO* 

2,9160.34 

6Ag 

n 

3,6510.02 

Pb»  (P  0*)2 

2,7950.97 

3 Pb 

n 

1,7115.38 

Cu3  (P  0 ‘)2 

0,8556.33 

3 Cn 

P2Q6 

0,4369.17 

2P 





1,3378.49 

2PO‘‘ 

— 

— 

1,3801.86 

2H3pü‘i 

0,3801.86 

3H2  0 

1,9168.78 

2KH2P0^ 

0,6634.20 

K2Q  1) 

2,4535.70 

2K2HP0^ 

1,3268.41 

2K2Q  2) 

2,9902.62 

2 K3  P 0^ 

1,9902.62 

3K2Q 

1,6905.16 

2NaH2pO^ 

0,4370.59 

Na2  0 1) 

2,0008.46 

2Na2HPO‘‘ 

0,8741.18 

2 Na20  2) 

2,3111.77 

2Na3pO^ 

1,3111.77 

3Na2  0 

1,6202.37 

2(NH‘‘)H2P0‘‘ 

0,3667.80 

(NH^)2Q  3) 

n 

1,8602.88 

2(NH^)2HP0^ 

0,7335.60 

2(NH^)20  *) 

n 

1,6346.31 

2Li3pO^ 

0,6346.31 

3Li2Q 

2,3317.81 

BaH'‘(PO^)2 

1,0783.23 

BaO  1) 

3,2833.75 

2BaHPO^ 

2,1566.47 

2BaO  2) 

4,2349.70 

Ba3(PO^)2 

3,2349.70 

3 Ba  0 

3,1858.59 

Sr3  (p  0^)2 

2,1858.59 

3SrO 

1,6476.85 

CaH*(PO^)2 

0,3942.28 

‘CaO  1) 

1,9151.84 

2CaHPO* 

0,7884.56 

2 CaO  2) 

2,1826.84 

Ca3(PO^)2 

1,1826.84 

3 CaO 

1,6898.11 

2MgHPO^ 

0,5630.82 

2 Mg  0 2) 

j) 

1,8446.23 

Mg3  (PO^)2 

0,8446.23 

3 Mg  0 

1)  0,2534.57  = 2 H*0;  0,1126.16  = 0:  (MO  — 0 = M).  — >!)  0,1267.28 
= H^O;  0,2252.32  = 2 0:  (2  MO  — 2 O = 2 M).  — 3)  0,2400.51  = 2 NH3; 
0,3801.86  = 3 O oder  (N  H')*  0 + 2 O.  — -i)  0,4801.02  = 4 N HJ; 
0,3801.86  = 3 O oder  2 CNH^)2  0 + 0.  — *)  Neutrale  Salze  — 

2PO<  oder  3MO  — 30  = 3M:  (3  0 = 0,3378.49). 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

p2  05 

1,7194.46 

Al2(PO^)2 

0,7194.46 

A12Q3 

2,1264.46 

Fe2(P  0^)2 

1,1264.46 

Fe2Q3 

2,5207.45 

Fe3(PO^)2 

1,5207.45 

3FeO 

» 

2,5783.23 

Ni3  (P  0^)2 

1,5783.23 

3NiO 

n 

2,5783.23 

Co3(P  0^)2 

1,5783.23 

3CoO 

n 

2,4978.83 

Mn3(PO*)2 

1,4978.83 

3 Mii  0 

n 

2,7112.61 

Zn3  (P  0^)2 

1,7112.61 

3ZnO 

5,8958.51 

2Ag3pO* 

4,8958.51 

3Ag2Q 

5,7068.16 

Pb3  (P  0<)2 

4,7068.16 

3PbO 

n 

2,6752.75 

Cu3  (PO^)2 

1,6752.75 

3CuO 

1\ 

Zusatz- 

) 

Tabelle. 

PO^ 

1,0316.45 

H3pO^ 

0,0316.45 

3H 

1,4328.05 

KH2P0* 

0,4117.09 

K 2) 

« 

1,8339.66 

K2HP0^ 

0,8234.18 

2K  3) 

» 

2,2351.26 

K3P0* 

1,2351.26 

3K 

57 

1,2636.07 

NaR2pO^ 

0,2425.10 

Na  2) 

55 

1,4955.69 

Na2HPO^ 

0,4850.21 

2 Na  3) 

55 

1,7275.31 

Na3P0^ 

0,7275.31 

3 Na 

55 

1,2110.76 

(NH^)H2P0^ 

0,1899.79 

NH^  4) 

75 

1,3905.06 

(NH^)2HP0^ 

0,3799.58 

2NIR  3) 

75 

1,2218.35 

Li3pO^ 

0,2218.35 

3 Li 

2 „ 

1,7429.32 

BaH^(PO^)2 

0,7218.35 

Ba  2) 

77 

2,4542.19 

BaHPO* 

1,4436.70 

Ba  3j 

2 . 

3,1655.06 

Ba3(PO^)2 

2,1655.06 

3Ba^ 

2 „ 

2,3813.29 

SrS  (PO^)2 

1,3813.29 

3 Sr 

2 „ 

1,2315.92 

CaH^(PO*)2 

0,2104.95 

Ca  2) 

77 

1,4315.40 

CaHPO« 

0,4209.91 

Ca  8) 

2 „ 

1,6314.87 

Ca3(PO^)2 

0,6314.87 

3 Ca 

57 

1,2630.80 

MgHPO* 

0,2525.31 

Mg  3) 

>)  Salze  — 2 PO''  = M oder  8MO  — 30  = 3M:  (3  0 = 0,3378.49). 
— *)  0,0210.97  = 2H.  — 3)  0,0105.48  = H.  — 0,1794.30  = K 

0,0316.45  = 3H.  — 6)  0,3588.60  = 2NH3;  0,0316.45  = 3H. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

2 PO^ 

1,3787.97 

(PO*) 2 

0,3787.97 

3 Mg 

2 

7) 

1,2852.32 

AP(PO*)2 

0,2852.32 

Al2 

2 

7J 

1,5894.51 

Fe2(PO*)2 

0,5894.51 

Fe2 

2 

n 

1,8841.77 

Pe3  (PO*)2 

0,8841.77 

3 Fe 

2 

7) 

1,9272.15 

Ni3  (PO*)  2 

0,9272.15 

3 Ni 

2 

7) 

1,9272.15 

Co3(PO*)2 

0,9272.15 

3 Co 

2 

n 

1,8670.88 

Mn3(PO*)2 

0,8670.88 

3 Mn 

2 

71 

2,0265.82 

Zn3  (PO*)2 

1,0265.82 

3 Zn 

77 

4,4069.62 

AgSpO* 

3,4069.62 

3Ag 

2 

77 

4,2656.64 

Pb3(PO*)2 

3,2656.64 

3 Pb 

2 

77 

1,9996.83 

Cu3  (PO*)2 

0,9996.83 

3 Cu 

Wasserhaltige 

Salze. 

Wasser. 

PO^ 

1,4530.59 

NaH2pO*  + aq 

0,1894.51 

H2  0 

77 

3,7689.87 

Na2HPO*+12aq 

2,2734.17 

12H2  0 

77 

4,0009.49 

Na^PO*  + 12  aq 

2,2734.17 

12H2  0 

P 

1,8104.43 

CaHPO*  + 2aq 

0,3789.03 

2H2Q 

77 

2,5892.40 

MgHPO*+7aq 

1,3261.60 

7H2  0 

2 

• 

77 

1,8524.26 

Mg3(PO*)2  + 5aq 

0,4736.28 

5H2  0 

2 

77 

2,1377.63 

Al2(PO*)2  + 9 aq 

0,8525.31 

9H2  0 

2 

1,9683.54 

Fe2(PO*)2  + 4aq 

0,3789.03 

4H2Q 

2 

77 

2,6419.83 

Fe3(PO*)2  + 8aq 

0,7578.05 

8H2Q 

2 

77 

2,5902.95 

Ni3(PO*)2+  7aq 

0,6630.80 

7H2  0 

2 

77 

2,6850.21 

Co3(PO*)2+  8aq 

0,7578.05 

8H2  0 

2 

77 

2,5301.68 

Mn3(PO*)2  + 7aq 

0,6630.80 

7H2Q 

2 

71 

2,2838.60 

Cu3(PO*)2  + 3aq 

0,2841.77 

3H2  0 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

8. 

Arseiiige 

Säure. 

As2S3 

0,6095.87 

2 As 

n 

0,8044.27 

As2  03 

— 

— 

n 

0,9992.67 

2 As  Q3 

— 

— 

u 

1,6427.12 

2K2HAs  03 

0,6353.05 

4K  1) 

n 

1,3816.22 

2Na2HAs03 

0,3742.16 

4 Na  1) 

n 

1,3322.21 

2CaHAs03 

0,3248.15 

2 Ca  1) 

n 

1,2022.46 

2 Mg  H As  03 

0,1948.40 

2Mgi) 

n 

1,4540.57 

Pe2(As  03)2 

0,4547.89 

Fe2 

» 

1,4621.95 

2FeHAs  03 

0,4547.89 

2 Fe  1) 

r> 

1,4843.33 

2NiHAs  03 

0,4769.27 

2 Ni  1) 

n 

1,4843.33 

2CoHAs03 

0,4769.27 

2 Co  1) 

n 

1,7913.24 

Zn3  (As  03)2 

0,7920.56 

3 Zn 

n 

2,7598.27 

2Ag2HAs03 

1,7524.21 

4 Ag  1) 

n 

3,6278.99 

2 Ag3  As  03 

2,6286.32 

6 Ag 

n 

2,6871.49 

2 Pb  11  As  03 

1,6797.42 

2 Pb  1) 

n 

3,5188.81 

Pb3  (As  03)2 

2,5196.14 

3 Pb 

n 

1,5216.08 

2 Cu  H As  03 

0,5142.02 

2 Cu  1) 

n 

1,7705.70 

Cu3(As03)2 

0,7713.03 

3 Cu 

(MgNH^AsO^)^ 
+ H20 

0,3948.96 

2 As 

» 

0,5211.15 

As2  03 





W 

0,6473.35 

2 As  03 

— 

— 

n 

1,0641.64 

2K2hAs03 

0,4115.57 

4K  2) 

n 

0,8950.28 

2Na2llAs03 

0,2424.21 

4 Na  2) 

n 

0,8630.25 

2 Ca  H As  03 

0,2104.18 

1 

2 Ca  2) 

')  0,0081.38  = 2 II.  — S)  0,0062.72  = 2 U. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

lür 

(MgNHUsO*)2 
+ H20 

0,7788.26 

2 MgH  As  0^ 

0,1262.19 

2Mgi) 

n 

0,9419.52 

Fe2(As03)2 

0,2946.17 

Fe2 

n 

0,9472.24 

2FeHAs  0^ 

0,2946.17 

2 Fe  1) 

n 

0,9615.64 

2NiHAs  03 

0,3089.57 

2 Ni  1) 

w 

0,9615.64 

2 Co  H As  03 

0,3089.57 

2 Co  1) 

n 

1,1604.36 

Zn3  (As  03)2 

0,5131.01 

3 Zn 

n 

1,7878.42 

2Ag2HAs03 

1,1352.35 

4 Ag  1) 

n 

2,3501.87 

2 Ag3  As  03 

1,7028.52 

6Ag 

1,7407.60 

2PbHAs  03 

1,0881.53 

2 Pb  1) 

n 

2,2795.64 

Pb3  (As  03)2 

1,6322.29 

3 Pb 

0,9857.12 

2CuHAs03 

0,3331.05 

2 Cu  1) 

n 

1,1469.92 

Cu3  (As  03)2 

0,4996.57 

3 Cu 

As2  0^ 

0,6524.39 

2 As 

0,8609.75 

As2  03 

— 

— 

1,0695.12 

2 As  03 

— 

— 

1,7581.88 

2R2HAs  03 

0,6799.65 

4K  2) 

1,4787.45 

2Na2HAs03 

0,4005.22 

4 Na  2) 

1,4258.71 

2 CaH  As03 

0,3476.48 

2 Ca  2) 

r 

1,2867.59 

2 Mg  H As  03 

0,2085.36 

2 Mg  2) 

n 

1,5562.71 

Fe2(As  03)2 

0,4867.59 

Fe2 

1,5649.82 

2 Fe  H As  03 

0,4867.59 

2 Fe  2) 

1,5886.76 

2 Ni  H As  03 

0,5104.53 

2 Ni  2) 

1,5886.76 

2 Co  H As  03 

0,5104.53 

2 Co  2) 

fl 

1,9172.47 

Zn3(As03)2 

0,8477.35 

3 Zn 

fl 

2,9538.32 

2 Ag2HAs03 

1,8756.09 

4Ag  2) 

n 

3,8829.26 

2 Ag3  As  03 

2,8134.14 

6 Ag 

*1 

2,8760.45 

2 Pb  H As  03 

1,7978.22 

2 Pb  2) 

1)  0,0052.72  = 2 H.  — 2)  0,0087.11  = 2 IL 
do8  Santos  e Silva,  Atomgew.- Tabellen. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

As2  0& 

3,7662.45 

Pb3  (As  03)2 

2,6967.33 

3 Pb 

» 

1,6285.71 

2 Cu  H As  03 

0,5503.48 

2 Cu 

n 

1,8950.35 

Cu3(As  03)2 

0,8255.23 

3 Cu 

Zusatz* 

Tabelle. 

2 As 

1,3196.26 

As2  03 

0,3196.26 

30 

n 

1,6392.52 

As  03 

0,6392.52 

30 

As  0® 

1,6439.15 

K2HAs03 

0,6357.71 

2K 

7} 

1,3826.35 

Na2HAs03 

0,3744.91 

2 Na 

2) 

T> 

1,3331.97 

Ca  H As  03 

0,3250.53 

Ca 

2) 

n 

1,2031.27 

M^rHAs03 

0,1949.83 

Mg 

2) 

2 „ 

1,4551.23 

Fe2(As03)2 

0,4551.23 

Fe2 

P 

1,4632.67 

Fe  H As  03 

0,4551.23 

Fe 

2) 

P 

1,4854.21 

Ni  H As  03 

0,4772.76 

Ni 

2) 

P 

1,4854.21 

Co  H As  03 

0,4772.76 

Co 

2) 

2 „ 

1,7926.37 

Zn3  (As  03)2 

0,7926.37 

3 Zn 

P 

2,7618.50 

Ag2HAs03 

1,7537.06 

2Ag 

» 

3,6305.58 

Ag3  As  03 

2,6305.58 

3Ag 

P • 

2,6891.18 

Pb  H As  03 

1,6809.74 

Pb 

2 „ 

3,5214.61 

Pb3(As03)2 

2,5214.61 

3 Pb 

P 

1,5227.23 

Cu  H As  03 

0,5145.79 

Cu 

2 „ 

1,7718.68 

Cu3  (As  03)2 

0,7718.68 

3 Cu 

— 

»)  0,0087.11  = 2H.  — S)  0,0081.44  = H. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

9.  Arsen- 
säiire, 

As2S3 

0,6095.87 

2 As 

0,9343.20 

As2  0^ 

— 

— 

1,1291.61 

2 AsO* 

— 

— 

1,1535.77 

2 As  0* 

0,0244.16 

6H 

1,4630.91 

2KH2AsO^ 

0,3176.53 

2K  1) 

1,7726.05 

2K2HAs  0^ 

0,6353.05 

4K  2) 

2,0821.19 

2 K3  As  0^ 

0,9529.58 

6K 

1,3325.46 

2 Na  H2  As  0^ 

0,1871.08 

2 Na  1) 

1,5115.16 

2Na2HAs  0* 

0,3742.16 

4 Na  2) 

1,6904.86 

2 Na^  As  0“^ 

0,5613.25 

6 Na 

1,2920.16 

2(NH^)H2AsO* 

0,1465.77 

2NH‘i3) 

)) 

1,4304.55 

2(NH4)2HAsO“ 

0,2931.55 

4 NH^ 

2,2511.59 

2 Ba  H As  0* 

1,1138.60 

2Ba  2) 

2,7999.51 

Ba3  (As  0^)2 

1,6707.90 

3 Ba 

1,8478.06 

2SrHAsO* 

0,7105.07 

2 Sr  2) 

1,4621.14 

2CaHAs  0-^ 

0,3248.15 

2 Ca  2) 

1,6163.83 

Ca3(As  0^)2 

0,4872.22 

3 Ca 

1,3321.39 

2MgHAsO* 

0,1948.40 

2 Mg  2) 

1,4214.21 

MgiAsO‘‘)2 

0,2922.60 

3 Mg 

1,5839.50 

Fe2{AsO^)2 

0,4547.89 

Fe2 

1,5920.89 

2FeHAsO^ 

0,4547.89 

2 Fe  2) 

1,6142.26 

2 Ni  H As  0^ 

0,4769.27 

2 Ni  2) 

1,8445.51 

Ni3  (As  0^)2 

0,7153.90 

3 Ni 

1,6142.26 

2CoHAs  0^ 

0,4769.27 

2 Co  2) 

1,8445.51 

Co3  (As  0^)2 

0,7153.90 

3 Co 

1,5832.99 

2MnHAsO* 

0,4460.00 

2 Mn  2) 

1,6653.37 

2 Zn  H As  0^ 

0,5280.38 

2 Zn  2) 

1 1 

1)  0 0162.77  = 4 H.  — 0,0081.38  = 2 H.  — 0,1384.39  2N 

0,0244.16  = 6U.  — ■•)  0,2768.78  = 4Nir*|  0,0244.16  = 6H. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

fiii 

As2  S2 

3,7577.92 

2 Ag2  As  0^ 

2,6286.31 

6 Ag 

V 

2,8170.42 

2PbHAsO^ 

1,6797.43 

2 Pb 

n 

3,6487.75 

Pb3(AsO*)2 

2,5196.14 

3 Pb 

» 

2,8179.37 

2 Bi  As  0* 

1,6887.76 

2 Bi 

f) 

1,6515.01 

2CuHAsO^ 

0,5142.02 

2 Cu 

n 

1,9004.64 

Cu3(As  0^)2 

0,7713.03 

3 Cu 

(MgNH^AsO’)* 

+ H«0 

0,3948.96 

2 As 

— 

— 

0,6052.61 

As2  05 

— 

— 

n 

0,7314.81 

2 AsO* 

— 

— 

0,7472.98 

2H3As  0* 

0,0158.17 

6H 

n 

0,9478.04 

2KH2AsO^ 

0,2057.78 

2K 

2) 

V 

1,1483.10 

2K2HAs  0^ 

0,4115.57 

4K 

n 

1,3488.16 

2K3As  0* 

0,6173.35 

6K 

Tt 

0,8632.36 

2NaH2AsO^ 

0,1212.10 

2 Na 

n 

0,9791.74 

2Na2HAsO^ 

0,2424.21 

4 Na 

1,0951.12 

2Na3As  0^ 

0,3636.31 

6 Na 

n 

0,8369.80 

2(NH4)H2AsO^ 

0,0949.54 

2NH4 

» 

0,9266.62 

2(NH^)2hasO^ 

0,1899.08 

4NH4  6) 

1,4583.22 

2 BaHAsO^ 

0,7215.69 

2Ba 

yy 

1,8138.34 

Ba3(AsÜ*)2 

1,0823.53 

3 Ba 

7t 

1,1970.26 

2 Sr  H As  04 

0,4602.73 

2 Sr 

n 

0,9471.71 

2 Ca  H As  04 

0.2104.18 

2 Ca 

3) 

n 

1,0471.08 

Ca3(As04)2 

0,3156.27 

3 Ca 

n 

0,8629.72 

2 Mg  H As  04 

0,1262.19 

2 Mg 

)? 

0,9208.09 

Mg3(As04)2 

0,1893.28 

3 Mg 

r 

1,0260.98 

Fe2(As04)2 

0,2946.17 

Fe2 

p 

1,0313.70 

2 Fe  H As  04 

0,2946.17 

2 Fe 

n 

1,0457.11 

2NiHAs04 

0,3089.57 

2 Ni 

1)  0,0081.38  = 2 H.  — i)  0,0105.44  = 4 H.  — •'<)  0,0052.72  = 2 H.  — 
'')  0,0896.82  = 2 NH3;  0,0168.17  = 6 H.  — »)  0,1793.64  = 4 NH;*; 
0,0168.17  = 6H. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

(MgNHiAsO-')’! 
+ H>!0 

1,1949.17 

Ni3(As  0^)2 

0,4634.36 

3 Ni 

» 

1,0457.11 

2 Co  H As  0^ 

0,3089.57 

2 Co  1) 

1,1949.17 

Co3(As  0^)2 

0,4634.36 

3 Co 

n 

1,0256.76 

2MnHAsO^ 

0,2889.23 

2 Mn  1) 

» 

1,0788.21 

2ZnHAs  0* 

0,3420.68 

2 Zn  1) 

n 

2,4343.33 

2 Ag^AsO* 

1,7028.52 

6 Ag 

» 

1,8249.06 

2 Pb  H As  0^ 

1,0881.53 

2 Pb  1) 

» 

2,3637.10 

Pb3(AsO‘)2 

1,6322.29 

3 Pb 

n 

1,8254.86 

2 Bi  As  0^ 

1,0940.05 

2 Bi 

n 

1,0698.58 

2 Cu  H As  0^ 

0,3331.05 

2 Cu  1) 

» 

1,2311.38 

Cu^  (As  0^)2 

0,4996.57 

3 Cu 

As^  0^ 

0,6524.39 

2 As 

1,2085.36 

2 AsO* 

— 

— 

1,2346.69 

2H3As  0^ 

0,2346.69 

3H2o 

1,5659.40 

2KH2AsO^ 

0,4094.94 

R2  0 2) 

n 

1,8972.12 

2K2HAsO* 

0,8189.89 

2R20  ®) 

n 

2,2284.84 

2K3AsO* 

1,2284.84 

3R2  0 

» 

1,4262.19 

2NaH2AsO^ 

0,2697.73 

Na2  0 2) 

1,6177.70 

2Na2HAsO* 

0,5395.47 

2 Na20  ®) 

1,8093.20 

2 Na^  As  0^ 

0,8093.20 

3Na2Q 

p 

1,3828.33 

2 (NH'^)H2AsO^ 

0,2263.93 

(NH^)20^) 

n 

1,5310.10 

2 (NH^jäHAsO-i 

,0,4527.89 

2(NH‘i)20®) 

2,4094.07 

2BaHAsO^ 

1,3311.84 

2BaO  ®) 

2,9967.77 

Ba^  (As  0^)2 

1,9967.77 

3BaO 

1,9777.00 

2SrHAs  0* 

0,8994.77 

2SrO  3) 

1,5648.95 

2 Ca  H As  0* 

0,4866.72 

2CaO  3) 

1,7300.08 

Ca®  (As  0*)2 

0,7300.08 

3 Ca  0 

n 

1,4257.84 

2 Mg  H As  0“* 

0,3475.61 

2 Mg  0 3) 

1)  0,0062.72  = 2H.  — *)  MO  — O = M.  (0,0695.12  = O);  0,1.664.46 
= 2H«0.  — a)  MO  — O = M.  (0,1390.24  = 20);  0,0782.23  = O.  — 
MO  — O = M.  (0,2085.36  = 3 0).  — ■»)  0,1481.70  = 2N111;  0,2346.69  = 
3H=!0.  — r>)  0,2963.41  = 4 NH';  0,2346.69  = 3 U-’0. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

As^O^ 

1,5213.41 

M<;3(AsO^)2 

0,5213.41 

3MgO 

» 

1,6952.96 

Fe2(As  0-1)2 

0,6952.96 

Fe2Q3 

n 

1,7040.07 

2 Fe  H As  0^ 

0,6257.84 

2FeO 

p 

1,7277.00 

2 Ni  H As  Ol 

0,6494.77 

2NiO 

’) 

Jt 

1,9742.16 

Ni3  (As  01)2 

0.9742.16 

3NiO 

n 

1,7277.00 

2 Co  H As  Ol 

0,6494.77 

2CoO 

» 

1,9742.16 

Co3(As  01)2 

0,9742.16 

3CoO 

1,6945.99 

2 Mn  II  As  Ol 

0,6163.76 

2 Mn  0 

’) 

1,7824.04 

2 Zn  H As  Ol 

0,7041.81 

2ZnO 

') 

■ji 

4,0219.51 

2 Ag3  As  Ol 

3,0219.51 

3Ag2o 

r) 

3,0150.69 

2 Pb  H As  Ol 

1,9368.46 

2 Pb  0 

V 

3,9052.70 

Pb3(As  01)2 

2,9052.70 

3PbO 

7t 

3,0160.27 

2 Bi  As  Ol 

2,0160.27 

Bi2  03 

n 

1,7675.95 

2 Cu  H As  Ol 

0,6893.72 

2CuO  1) 

7» 

2,0340.59 

Cu»  (As  01)2 

1,0340.59 

3CuO 

Zusatz- 

Tabelle. 

2 As 

1,5327.10 

As2  05 

0,5327.10 

50 

!) 

1,8523.36 

As  Ol 

0.8523.36 

40 

3> 

1,8923.89 

H^AsOi 

0,0400.53 

3H 

AsO^ 

1,0216.23 

H^As  Ol 

0,0216.23 

3H 

T) 

1,2957.33 

KH2As01 

0,2813.18 

K 

2) 

1» 

1,5698.42 

R2h  AsOi 

0,5626.35 

2K 

n 

1,8439.52 

R3  As  Ol 

0.8439.52 

3K 

?) 

1,1801.21 

Nil.  112  As  Ol 

0,1657.05 

Na 

2) 

'1 

1,3386.19 

Na2  H As  Ol 

0.3314.11 

2 Na 

«) 

7} 

1,4971.16 

Na3  As  Ol 

0,4971.16 

3 Na 

P 

1,1442.26 

(NH1)H2As01 

0,1298.11 

NHi 

>)  M 0 — 0 = M . (0,1300.24  = 20);  0,0782.23  = O.  — MO  — O 
«=  M . (0,2085..36  = 3 0).  — «)  0,0U4.K5  = 2 H.  — »)  0,0072.07  = H. 
— ■>)  0,1220.03  = NH3;  0,0216.23  = 311  oder  X H-«  + 2 U. 
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Gefunden 

F actor 

für 

Factor 

für 

As  0^ 

1,2668.29 

(NHM^HAsO^ 

0,2596.22 

2NH^  1) 

n 

1,9936.57 

BaHAs  0* 

0,9864.49 

Ba 

2) 

0 

7t 

2,4796.74 

Ba®  (As  0^)^ 

1,4796.74 

3 Ba 

V 

1,6364.42 

SrHAsO* 

0,6292.34 

Sr 

2) 

V 

1.2948.68 

CaHAs  0* 

0,2876.60 

Ca 

2 . 

1,4314.90 

Ci-3  (As  0^)2 

0,4314.90 

3 Ca 

V. 

1.1797.60 

Mg  H As  0“^ 

0,1725.53 

Mg 

2 ,, 

1,2588.29 

Mo-3(AsO^)2 

0,2588.29 

3 Mg 

2 „ 

1,4027.67 

Fe2(AsO*)2 

0,4027.67 

Pe2 

r. 

1,4099.75 

FeHAs  0^ 

0,4027.67 

Fe 

2) 

1,4295.80 

NiHAs  0^ 

0,4223.72 

Ni 

2 , 

1,6335.59 

Ni3  (As  0-^)2 

0,6335.59 

3 Ni 

V 

1,4295.80 

CoHAs  0* 

0,4223.72 

Co 

2) 

2 . 

1,6335.59 

Co3  (As  0^)2 

0,6335.59 

3 Co 

1,4021.91 

Mn  H As  0* 

0,3949.83 

Mn 

n 

1,4748.45 

ZnHAs  0^ 

0,4676.37 

Zn 

n 

3,3279.51 

Ag^  As  0'^ 

2,3279.51 

3Ag 

V 

2,4948.10 

PbHAs  0^ 

1,4876.03 

Pb 

2) 

2 „ 

3,2314.04 

Pb3  (As  0^)2 

2,2314.04 

3 Pb 

n 

2,4956.03 

Bi  As  0* 

1,4956.03 

Bi 

1,4625.91 

CuHAsO* 

0,4553.84 

Cu 

2 „ 

1,6830.76 

Cu3(AsO^)2 

0,6830.76 

3 Cu 

Wasser- 

haltige  Salze. 

*Wa<8S6r. 

AsO^ 

1,3095.71 

NaH2AsO* 

0,1294.50 

H2  0 

+ aq 

2,3742.25 

Na2HAsO^ 

1,0356.06 

8H2  0 

+ 8 aq 

1)  0,2452.00  = 2 NH'‘;  0,0210.23  = 3 II.  — 0,0072.07  = H. 


V 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

As  0^ 

3,0505.26 

Na^As  0^ 

1,5534.09 

12H20 

+ 12  aq 

n 

2,1231.07 

Ba  H As  0^ 

0,1294.50 

H2Q 

1,9421.21 

+ aq 

Ca  H As  0^ 

0,6472.53 

5H20 

» 

1,8270.14 

+ 5 aq 
MgHAsO^ 

0,6472.53 

5H2  0 

+ 5 aq 

n 

1,9473.83 

Ni  H As  0^ 

0,5178.03 

4H20 

2 n 

2,1513.62 

+ 4 aq 
Co^  (As  0^)2 

0,5178.03 

8H2  0 

2 . 

1,9419.77 

+ 8 aq 
Cu3(AsO^)2 

0,2589.01 

4H2Q 

+ 4aq 

Zweiter  Tlieil. 
Metall  e (und  Ammonium). 
1.  Gruppe. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

1. 

Kalium. 

KCl 

0,5245.96 

K 

0,4754.03 

CI 

» 

1,5966.39 

KBr 

1,0720.43 

Br 

7» 

2.2254.03 

KJ 

1,7008.06 

J 

n 

0,7807.79 

KFl 

0,2561.82 

Fl 

j> 

0,8737.90 

KCy 

0,3491.94 

Cy 

2 

7» 

0,7395.16 

K2S 

0,2149.19 

S 

2 

7) 

0,6318.54 

K^O 

0,1072.58 

0 

n 

1,3564.51 

KN03 

0,8318.55 

NO*  1) 

2 

n 

1,1685.48 

K^SO* 

0,6439.51 

SO*  2) 

2 

7) 

1,3061.15 

K^CrO* 

0,7815.19 

Cr  0*  3) 

2 

7t 

0,9268.14 

K2C03 

0,2949.59 

C02 

2 

n 

1,0345.43 

K2Si03 

0,4026.88 

Si02 

3 

77 

0,9493.28 

K3P0^ 

0,4247.31 

PO*  *) 

3 

7t 

1,1461.91 

K3AsO* 

0,6215.95 

AsO*&) 

KNQ3 

0,3867.42 

K 

0,6132.58 

NO*  «) 

77 

0,7372.17 

KCl 

0,3504.75 

CI 

71 

1,1770.71 

KBr 

0,7903.29 

Br 

77 

1,6406.06 

KJ 

1,2538.64 

J 

77 

0,5756.04 

KFl 

0,1888.62 

Fl 

n 

0,6441.73 

KCy 

0,2574.31 

Cy 

2 

7? 

0,5451.84 

K2S 

0,1584.42 

s 

2 

n 

0,4658.14 

K2  0 

0,0790.72 

0 

2 

77 

0,8614.74 

K2SO‘ 

0,4747.32 

SO*  ’)j 

1)  0,7245.97  = — S)  0,5366.94  = SO'.  — 3)  0,6742.61  = 

Cr  03.  — 4)  0,3174.74  = — 5)  0,6143.37  = As«0\  — 6)  0,5341.85 

= NS  05.  — 7)  0,3956.60  = S O^. 
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Zweiter  Tlieil.  Metalle  (und  Ammonium). 


Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

2 KN  03 

0,9628.91 

K2CrO^ 

0,5761.49 

CrO^  1) 

2 „ 

0,6832.64 

K2C03 

0,2174.49 

CQ2 

2 „ 

0,7626.83 

K2Si03 

0,2968.68 

Si02 

3 „ 

0,6998.61 

R3P0‘ 

0,3131.19 

PO^  2) 

3 „ 

0,8449.92 

K^As  0^ 

0,4582.50 

As  0^  3) 

K'-^  S 0^ 

0,4489.30 

2K 

0,5510.69 

SO^ 

V 

0,8557.62 

2 KCl 

0,4068.32 

2 CI 

V 

1,3663.44 

2KBr 

0,9174.14 

2 Br 

y* 

1,9044.16 

2K  J 

1,4554.86 

2 J 

V 

0,6681.62 

2KF1 

0,2192.31 

2 Fl 

0,7477.57 

2KCy 

0,2988.26 

2Cy 

>? 

0,6328.50 

K2S 

0,1839.20 

S 

0,5407.17 

K2  0 

0,0917.87 

0 

7) 

1,1608.00 

2 KN  03 

0,7118.71 

2N03  3) 

V 

1,1177.25 

K2CrO^ 

0,6687.94 

CrO^  «) 

n 

0,7931.33 

K2  C 03 

0,2524.15 

CQ2 

V 

0,8853.23 

K2Si03 

0.3446.05 

Si  02 

3 „ 

0,8123.99 

2 K3  P 0^ 

0,3634.69 

2PO^  7) 

3 „ 

0,9808  68 

2K3As  0^ 

0,5319.38 

2AsO*  3) 

K2ptClG 

0,1610.88 

2K 

r? 

0,3070.70 

2 KCl 

0,1459.82 

2 CI 

17 

0,4902.80 

2KBr 

0,3291.92 

2 Br 

n 

0,6833.54 

2K  J 

0,5222.66 

2 J 

w 

0,2397.54 

2KF1 

0,0786.66 

2 Fl 

V 

0,2683.15 

2KCv 

0,1072.27 

2Cy 

11 

0,2270.83 

K2R 

0,0659.95 

S 

r> 

0,1940.23 

K20 

0,0329.35 

0 

U 

0,4165.25 

2 K N 03 

0,2554.37 

2N03  0) 

1)  0,4970.77  =.  Cr  03.  — ®)  0,2340.47  = P*  O^.  — 3)  0,3791.78 
= AsiO\  — ■')  0,4592.82  = S 03.  — 5)  0,0200.83  = N«  O».  — 
6)  0,5770.07  = Cr  03.  — 7)  0,2710.82  = P*  Ü^  — «)  0,4401.50  = 
As«  0 3.—  9)  0,2225.02  = N«  OK 


«OY  '■•-i/caA  'jin  »ni/a  -«lIJuH 

»y» 'hr.m 


•^JT/  . 

• » ' 

A i (WWI.O  • 

* m^i,Q  - , 

r>;c-  vöeoc.o  ^ , 

^•rv  Vi.  i M 


Sollte  inan  für  die  Analyse 
gebräucliliclie  Zahlen  (Platin  = 
möge  man  die  folgenden  Factoren 


von  Kalisalzen  bisher 
197,18)  vorziehen,  so 
anwenden : 


Gefunden 

Factor 

für 

K'^^PtCl« 

0,16030 

2 K 

0,19308 

K^O 

r 

0,30557 

2 K Ol 

0,35707 

SO* 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

K^PtClß 

0,3588.26 

K^SO* 

0,1977.38 

SO^  1) 

» 

0,4010.69 

K^CrO* 

0,2399.81 

Cr  0*  2) 

W 

0,2845.97 

K2C03 

0,0905.73 

CQ2 

n 

0,3176.77 

K^SiO^ 

0,1236.53 

Si02 

rt 

n 

0,2915.10 

‘2  K3pO-i 

0,1304.22 

2 PO*  3) 

3 „ . 

0,3519.61 

2 As  0^ 

0,1908.73 

2 As  0*  *) 

Pt 

0,4017.50 

2K 

J7 

0,7658.26 

2 KCl 

0,3640.76 

2 CI 

V 

1,2227.48 

2KBr 

0,8209.98 

2 Br 

7> 

1,7042.71 

2KJ 

1,3025.21 

2 J 

n 

0,5979.41 

2KF1 

0,1961.91 

2 Fl 

n 

0,6691.71 

2KCy 

0,2674.21 

2Cy 

n 

0,5663.40 

K2S 

0,1645.90 

S 

n 

0,4838.91 

K2Q 

0,0821.41 

0 

1,0388.06 

2 K N 03 

0,6370.56 

2N03  5) 

0,8949.04 

K2S0^ 

0,4931.54 

so*  6) 

1,0002.57 

K2CrO* 

0,5985.07 

CrO*  7) 

0,7097.78 

K2C03 

0,2258.87 

C02 

0,7922.80 

K2gi03 

0,3083.89 

Si02 

3 „ 

0,7270.20 

2K3P0* 

0,3252.70 

2 PO*  8) 

3 „ 

0,8777.83 

2Iv3As  0^ 

0,4760.33 

2 As  0*  9) 

Zusatz- 

Tabelle. 

JC 

1,9062.26 

KCl 

0,9062.26 

CI 

3,0435.56 

KBr 

2,0435.56 

Br 

4,2421.21 

KJ 

3,2421.21 

J 

1,4883.42 

KFl 

0,4883.42 

Fl 

W 

1,6656.41 

KCy 

0,6656.41 

cy 

1)  0,1648.03  = S O't  — 0,2070.45  = Cr  O't  — “)  0,0974.87 

= p2  0-'.  — •')  0,1579.38  = As'iO'’.  — 0,5549.15  = 0\  — 

«)  0,4110.13  = SO'.  — ■)  0,5103.66  = CiOK  — »)  0,2431.29  = P2  0\ 
— *’)  0,3938.92  = As*0^ 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

K 

1,8449.91 

KHS  ■ 

0,8193.69 

S 1) 

2 

n 

1,4096.84 

K^S 

0,4096.84 

s 

fi 

1,4345.37 

Kilo 

0,4089.16 

0 1) 

2 

1} 

1,2044.58 

K^O 

0,2044.58 

0 

r» 

2,5857.03 

KN  03 

1,5857.03 

N 03  2) 

B 

3,4806.56 

KHSO^ 

2,4550.35 

SQ4  S) 

2 

n 

2,2275.17 

K2SO^ 

1,2275.17 

S04  4) 

2 

t) 

3,7750.44 

K^Cr^O^ 

2,7750.44 

Cr2  0’  5) 

2 

» 

2,4897.51 

K2  Cr  04 

1,4897.51 

Cr  04  6) 

n 

2,5590.57 

KHC03 

1,1245.20 

C02  1) 

2 

» 

1,7667.18 

K2C03 

0,5622.60 

C02 

2 

r> 

1,9720.72 

K2Si03 

0,7676.14 

Si02 

ff 

2,0971.04 

KBo02 

1,0971.04 

Bo  02  7) 

2 

» 

2,9897.51 

K2Bq4  07 

1,9897.51 

Bo4  07  8) 

3,4801.43 

KH2P04 

2,4289.01 

P04  9) 

2 

» 

2,2272.61 

K2HP04 

1,2144.50 

P 04  10) 

3 

J» 

1,8096.33 

K3P04 

0,8096.33 

P04  11) 

2 

B 

2,5857.03 

K2HAs03 

1,5728.92 

As  03  12) 

n 

4,6059.44 

KH2As04 

3,5547.01 

As  04  13) 

2 

n 

2,7901.61 

K2HAs  04 

1,7773.50 

As  04  14) 

3 

n 

2,1849.00 

K3  As  04 

1,1849.00 

As  04  10) 

Doppelsalze. 

2 

K 

6,6028.69 

K2A12(S04)4 

0,6928.00 

A12  16) 

2 

7,2539.07 

K2Ci'2(S04)4 

1,3438.38 

Cr2  16) 

2 

r? 

7,3417.88 

K2Fe2(S04)4 

1,4317.19 

Pe2  16) 

1)  0,0256.21  = H.  — S)  1,3812.45  = N«  0\  — »)  2,0461.18  = S 03. 
— ■')  1,0230.59  = SQ3.  — 5)  2,5705.86  = 2Cr03.  — «)  1,2852.93 
= Cr  03.  — 7)  0,2792.72  = Bo.  — »)  1,7852,93  = 2 80^:03.  — 
9)  1,8155.26  = P9ü'>;  0,0512.42  = 2 H.  — l«)  0,9077.63  = P*05; 
0,0128.11  = H.  — H)  0,6051.75  = P«0^.  — 1«)  1,2662.05  = As'iO»; 
0,0128.11  = II.  — *3)  2,9413.27  --=  As^O^’;  0,0512.42  = 2 H.  — 
»)  1,4706.63  As‘3  0'';  0,0128.11  = H.  — ’3)  0,9804.42  = As*03.  — 
>6)  4,9100.69  = 4 S03;  4,0922.37  = 4 S03;  0,8178.32  = 4 0. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

* 

Wasser- 

Wasser. 

haltige  Salze. 

K 

2,4086.60 

KFl  + 2aq 

0,9203.17 

2H2Q 

2 

» 

12,1247.75 

K2A12(S0^)* 

5,5219.06 

24H2Q 

+ 24  aq 

2 „ 

12,7758.13 

K2Ci-2(SO^)* 

5,5219.06 

24H2  0 

+ 24  aq 

2 „ 

12,8636.94 

K2Fe2(SO*)* 

5,5219.06 

24H2  0 

+ 24aq 

2 „ 

2,2268.76 

K2CQ3  + 2aq 

0,4601.58 

2H2  0 

2 

“•  j) 

4,1401.48 

K2Bo^07 

1,1503.97 

5H2  0 

+ 5 aq 

2. 

Natrium. 

Na  CI 

0,3939.34 

Na 

0,6060.66 

CI 

1,7606.23 

Na  Br 

1,3666.89 

Br 

2,5622.00 

NaJ 

2,1682.66 

J 

n 

0,7205.27 

Na  Fl 

0,3265.93 

Fl 

rt 

0,8391.02 

Na  Cy 

0,4451.68 

Cy 

2 , 

0,6679.23 

Na2S 

0,2739.89 

s 

2 „ 

0,5306.71 

Na2  0 

0,1367.37 

0 

1,4544.20 

NaNQ3 

1,0604.86 

N03  1) 

2 „ 

1,2148.73 

Na2SO^ 

0,8209.39 

SO*  2) 

2 „ 

1,3902.50 

Na2CrO^ 

0,9963.16 

CrO*  3) 

2 , 

0,9066.99 

Na2C03 

0,3760.28 

C02 

2 „ 

1,0440.37 

Na2Si03 

0,5133.65 

Si02 

3 „ 

0,9354.00 

Na^PO* 

0,5414.66 

PO*  *) 

3 „ 

1,1863.72 

Na^AsO'^ 

0,7924.37 

AsO* 

1 

1)  0,9237.49  = — 2)  0,6842.01  = SO».  — 3)  0,8595.78 

_ Cr  Qa.  — ■»)  0,4047.29  = P2  O^.  — 3)  0,6557.00  = Aa^  0\ 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

NaN03 

0,2708.53 

Na 

0,7291.47 

N03  1) 

V 

0,6875.59 

Na  CI 

0,4167.06 

CI 

1,2105.32 

Na  Br 

0,9396.79 

Br 

71 

1,7616.63 

NaJ 

1,4908.10 

J 

n 

0,4954.05 

Na  Fl 

0,2245.52 

Fl 

7) 

0,5769.32 

Na  Cy 

0,3060.79 

Cy 

2 „ 

0,4592.36 

Na2S 

0,1883.83 

s 

2 „ 

0,3648.68 

Na^O 

0,0940.15 

0 

2 .. 

0,8352.96 

Na^SO^ 

0,5644.43 

2 „ 

0,9558.78 

Na^CrO* 

0.6850.25 

CrO*  3) 

2 ,, 

0,6234.09 

Na^COä 

0,2585.41 

C02 

2 „ 

0,7178.36 

Na^Si  03 

0,3529.68 

Si02 

3 „ 

0,6431.43 

Na3po^ 

0,3722.90 

P04  4) 

3 „ 

0,8157.00 

Na3  As  0* 

0,5448.47 

Asü^  3) 

Na2SO‘ 

0,3242.59 

2 Na 

0,6757.40 

[ 

SO^  6) 

0,8231.31 

2 Na  CI 

0,4988.71 

2 CI 

U 

1,4492.24 

2 Na  Br 

1,1249.65 

2 Br 

!7 

2,1090.26 

2 Na  J 

1,7847.67 

2 J 

77 

0,5930.88 

2 Na  Fl 

0,2688.29 

2 Fl 

r 

0,6906.91 

2 Na  Cy 

0,3664.31 

2Cy 

n 

0,5497.88 

Na2S 

0,2255.28 

S 

77 

0,4368.12 

Na^O 

0,1125.53 

0 

r» 

1,1971.79 

2 Na  N 03 

0,8729.19 

2NQ3  '!) 

7* 

1,1443.58 

Na^CrO* 

0,8200.98 

CrO*  3) 

n 

0,7463.32 

Na2C03 

0,3095.20 

C02 

71 

0,8593.79 

Na2Si03 

0,4225.67 

Si02 

3 „ 

0,7699.57 

2 Na3  P 0^ 

0,4456.98 

2P04  9) 

3 „ 

0,9765.39 

2Na3AsO^ 

0,6522.80 

2 AsO^  13) 

1 1 

>)  0,6351.32  = N«0^  — *)  0,4704.28  = SO».  — »)  0,5910.10 
= Or  O«.  — '*)  0,2782.75  = T«  0\  — •■')  0,4508.32  = As’'  O».  — 
6)  0,5631.87  = SO'.  — 0,7603.66  = — »)  0,7075.46  = Cr  0®. 

— ®)  0,3331.45  = P*  0®.  — “>)  0,5397.27  = As«  0^ 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Na2C03 

0,4344.70 

2 Na 

0,4147.22 

CO“ 

n 

0,1029.00 

2 Na  CI 

0,6684.30 

2 CI 

w 

1,9417.93 

2 Na  Br 

1,5073.23 

2 Br 

n 

2,8258.52 

2 Na  J 

2,3913.82 

2 J 

0,7946.70 

2 Na  PI 

0,3602.00 

2 Fl 

n 

0,9254.46 

2 Na  Cy 

0,4909.76 

2Cy 

n 

0,7366.53 

Na^S 

0,3021.83 

S 

n 

0,5852.78 

Na^O 

0,1508.08 

0 

V 

1,6040.82 

2 Na  N 03 

1,1696.12 

2N03  1) 

n 

1,3398.84 

Na^SO^ 

0,9054.14 

SO^  2) 

1,5333.08 

Na2CrO^ 

1,0988.38 

CrO^  3) 

1,1514.69 

Na^SiOS 

0,5661.91 

Si02 

3 „ 

1,0316.54 

2Na3pO^ 

0,5971.84 

2 PO*  *) 

3 „ 

1,3084.50 

2 Na^AsO^ 

0,8739.80 

2 As  0*3) 

Zusatz- 

Tabelle. 

Na 

2,5384.95 

Na  CI 

1,5384.95 

CI 

4,4693.34 

Na  Br 

3,4693.34 

Br 

n 

6,5041.32 

Na  J 

5,5041.32 

J 

1,8290.56 

Na  Fl 

0,8290.56 

Fl 

n 

2,1300.56 

Na  Cy 

1,1300.56 

Cy 

2,4345.36 

Na  HS 

1,3910.39 

S 6) 

9 

1,6955.19 

Na^S 

0,6955.19 

s 

1,7377.12 

NaHO 

0,6942.15 

0 3) 

2 „ 

1,3471.07 

Na^O 

0,3471.07 

0 

3,6920.40 

NaN03 

2,6920.40 

N03  7) 

V 

5,2113.96 

NaHSO* 

4,1678.99 

so*  3) 

2 „ 

3,0839.49 

Na^SO* 

2,0839.49 

so*  3) 

2 n 

10,5119.61 

Na2Al2(SO^)^ 

8,3357.98 

4 so*  *0) 

2 „ 

5,7111.78 

Na^Cr^O^ 

4,7111.78 

Cl-2  07  11) 

1)  1,0188.04  = Ni  05.  — 2)  0,7546.06  = S Q3.  — 3)  0,9480.30 
= CrO».  — 1)  0,4463.76  = Pi  05.  — »)  0,7231.72  = As«  05.  — 
«)  0,0434.97  = H.  — 7)  2,3449.33  = N‘i  05.  — «)  3,4736.84  = S 03.  — 
9)  1,7368.42  = SO».  — 6,9473.68  = 4 SO>;  1,1761.63  = Al«; 

1,3884.30  = 40.  — ‘i)  4,3640.71  = 2 CrO^. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

2 

Na  ■ 

3,5291.43 

Na^CrO^ 

2,5291.43 

Cr  04  4) 

3,6468.03 

NaHC03 

1,9090.91 

C02  2) 

2 

2,3016.53 

Na2C03 

0,9545.45 

C02 

2 

2,6502.82 

Na2gi03 

1,3031.75 

Si02 

2,8625.49 

Na  Bo 

1,8625.49 

Bo  02  8) 

2 

n 

4,3779.90 

NaäBo^O^ 

3,3779.90 

Bo40’4) 

5,2105.26 

NaH2PO^ 

4,1235.32 

P04  6) 

2 

3,0835.14 

NaäHPO^ 

2,0617.66 

P04  6) 

3 

2,3745.10 

Na3  P 0^ 

1,3745.10 

P04  7) 

2 

3,6920.40 

Na2HAs03 

2,6702.91 

AsO^  ®) 

r> 

7,1217.92 

Na  H2  As  04 

6,0347.97 

As  04  9) 

2 

1) 

4,0391.47 

NVHAsO* 

3,0173.99 

As  04  10) 

3 

n 

3,0115.99 

Na^AsO* 

2,0115.99 

As  04  11) 

W asserhaltige 
Salze. 

Wasser. 

Na 

8,0665.50 

Na  J + 2 aq 

1,5624.17 

2H20 

2 

» 

6,9899.95 

Na2SO4  + i0aq 

3,9060.46 

10H2O 

2 

19,8864.72 

Nii2Al2(S04)4+24aq 

9,3745.10 

24  H20 

2 

n 

6,2076.99 

Na2  C 0^  + 10  aq 

3,9060.46 

10H2O 

5,9873.85 

Na  Bo  02  + 4 aq 

3,1248.36 

4H20 

2 

I* 

6,3310.13 

Na2Bo4  0'^+  5aq 

1,9530.23 

5H2  0 

2 

n 

8,2840.36 

Na2Bo4O’+l0aq 

3,9060.46 

10H2O 

7? 

5,9917.35 

NaH2p04  + aq 

0,7812.09 

H2Q 

2 

n 

7,7707.69 

Na2HPO*  + 12  aq 

4,6872.55 

12H20 

3 

?• 

5,4993.47 

Na^P04+  12  aq 

3,1248.36 

12H20 

»» 

7,9030.01 

NaH2As04  + aq 

0,7812.09 

H2  0 

2 

>? 

7,1639.84 

Na2HAs04  + 8aq 

3,1248.36 

8H20 

3 

)} 

6,1364.36 

Na^As04  + 12  aq 

3,1248.36 

12  H20 

>)  2,1820.35  = CrO».  — *)  0,0434.97  = H.  — 3)  0,4741.19  = Bo.  — 
■i)  3,0308.83  = 2 Bo*03.  — 3,0822.10  = P‘^0^;  0,0869.94  = 2 H.  — 

«)  1,6411.05  = ps  O'’;  0,0217.48  = H.  — ")  1,0274.03  = P^  0^  — <*)  2,1496.30 
= As«0  *;  0,0217.48  = H.  — 9)  4,9934.75  = AsiÜ^;  0,0869.94  = 2 U. 
IO)  2,4967.37  = As'iÜ^;  0,0217.48  = H.  — 1>)  1,6644.92  = As*  0\ 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

3.  Ammo- 

iiiuiu. 

NH*  CI 

0,2624.58 

N 



— 

n 

0,3373.92 

NH* 

0,6626.08 

CI 

rt 

1,8315.84 

NH*  Br 

1,4941.92 

Br 

j) 

2,7079.43 

NH*J 

2,3705.51 

J 

1) 

2 „ 

0,4868.86 

(NH*)2  0 

0,1494.94 

0 

V 

n 

1,4968.15 

NH*N03 

1,1594.23 

NQ3 

2 . 

1,2349.19 

(NH*)2S0* 

0,8975.27 

SO* 

2 „ 

1,4266.57 

(NH*)2CrO* 

1,0892.65 

CrO*  *) 

2 „ 

0,8979.95 

(NH*)2C03 

0,4111.09 

C02 

(NH*)2ptCl® 

0,0633.16 

2 N 

--  - 

0,2412.43 

2 NH* CI 

0,1598.49 

2 CI 

0,4418.58 

2 NH* Br 

0,3604.64 

2 Br 

0,6532.74 

2NH*J 

0,5718.80 

2 J 

n 

0,1174.58 

(N  H*)2  0 

0,0360.64 

0 

0,3610.97 

2NH*N03 

0,2797.03 

2 NQ3  7) 

n 

0,2979.16 

(NH*)2SO* 

0,2165.22 

SO* 

n 

0,3441.72 

(NH*)2CrO* 

0,2627.78 

CrO*  9) 

n 

0,2166.35 

(NH*)2C03 

0,0991.77 

C02 

10) 

Pt 

0,1442.10 

2 N 





0,5494.59 

2 NH*  CI 

0,3640.76 

2 CI 

1,0063.81 

2 NH* Br 

0,8209.98 

2 Br 

1,4879.05 

2NH*J 

1,3025.22 

2 J 

0,2675.24 

(NH*)2  0 

0,0821.41 

0 

11) 

1)  0,3186.58  = NHa;  0,0187.34  = H : (H  + CI  = H CI  u.  s.  w.).  — 
*)  1,0099.23  = — 3)  0,7480.33  = S O^.  — -<)  0,9397.71  = CrO^. 

— S)  0.3186.58  = NH3;  0,1682.28  = H*0.  — 6)  0,0768.75  = 2 NH3; 
0,0045.19  = 2 H : (2  H + 2 CI  = 2 HCl  u.  s.  w.).  — 7')  0,2436.39  = 

— 8)  0,1804.58  = SO«.  — 9)  0,2267.14  = CrO*.  — *0)  0,0768.75  = 
2NH8;  0,0405.83  = 2 H2Q.  — l‘)  0,1750.90  = 2 N H-*;  0,0102.93  =, 
2 H : (2  H + 2 CI  = 2 H CI  u.  b.  w.). 

dos  Santos  e Silva,  Atomgew. -Tabellen. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Pt 

0,8224.39 

2NH^N03 

0,6370.56 

2NQ3  *) 

n 

0,6785.38 

(NH4)2SO^ 

0,4931.55 

SO*  2) 

n 

0,7838.90 

(NH4)2CrO* 

0,5985.07 

CrO*  3) 

» 

0,4934.12 

(NH^)2C03 

0,2258.88 

C02 

4\ 

Zusatz- 

0 

Tabelle. 

NH^ 

1,0587.89 

NH* 

0,0587.89 

H 

n 

3,1381.54 

NH*  CI 

2,1381.54 

HCl 

NH^ 

2,9639.09 

NH*  CI 

1,9639.09 

CI 

5,4286.50 

NH*  Br 

4,4286.50 

Br 

8,0260.96 

NH*  J 

7,0260.96 

J 

1,9416.99 

N H*  . H 0 

0,8861.74 

0 6) 

2 . 

1,4430.87 

(N  H*)2  0 

0,4430.87 

0 

4,4364.24 

NH*N03 

3,4364.24 

N03  6) 

2 „ 

3,6601.88 

(NH*)2SO* 

2,6601.88 

SO*  ’) 

2 „ 

13,1421.43 

(NH*)2A12(S0*)* 

10,6407.55 

4 SO*  8) 

2 „ 

7,8717.37 

(NH*)2Fe(SO*)2 

5,3203.77 

2 SO*  9) 

2 . 

7,0138.81 

(NH*)2Cr2Q7 

6,0138.81 

Cr207iO) 

2 n 

4,2284.84 

(NH*)2CrO* 

3,2284.84 

CrO*  **) 

» 

4,3786.78 

(NH*)  HC  03 

2,4369.79 

C02  5) 

2 „ 

2,6615.77 

(NH*)2C03 

1,2184.90 

C02 

6,3747.91 

(NH*)H2P0* 

5,2637.43 

PO*  *2) 

2 „ 

3,6596.33 

(nh*)2hpo* 

2,6318.71 

PO*  *3) 

8,8145.47 

(NH*)H2AsO* 

7,7034.98 

AsO*  **) 

2 „ 

4,8795.11 

(NH*)2HAsO* 

3,8517.49 

AsO*  15) 

1 

1 

1)  0,6549.16  = N*0\  — *)  0,4110.14  = — 3)  0,5163.66  = CrO». 

— ■<)  0,1750.90  = 2 NH3;  0,0924.84  = 2 H*0.  — '’)  0,0555.24  = H.  — 
6)  2,9933.37  = N*  0^.  — 7)  2,2171.01  = S O^.  — »)  8,8684.06  = 4 SO»; 
1,5013.88  = Al*.  — 0)  4,4342.03  = 2 SO<;  1,5513.60  = Fe.  — 1»)  5,5707.94 
= 2 Cr03.  — 11)  2,7853.97  = CrO^.  — i*)  3,9344.80  = P*05;  0,1110.48 
= 2H.  — 13)  1,9672.40  = P*05;  0,0277.62  = H.  — l-*)  6,3742.36  = As^Ü-'’; 
0,1110.48  =.  2H.  — 15)  3,1871.18  = A8*ü5;  0,0277.62  = H. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Wasser- 

haltige  Salze. 

^ATü.ss6r, 

2 NH4 

25,1088.28 

(NH^)2A12(S0^)’* 

11,9666.85 

24H2  0 

+ 24  aq 

2 , 

10,8634.09 

(NHi)2Fe(SO^)2 

2,9916.71 

6H20 

+ 6 aq 

4. 

Lithium. 

Li2SO^ 

0,1276.40 

2 Li 

0,8723.60 

SO*  1) 

» 

0,7716.67 

2 Li  CI 

0,6440.27 

2 CI 

n 

1,5799.34 

2 Li  Br 

1,4522.94 

2 Br 

2,4317.18 

2 Li  J 

2,3040.78 

2 J 

0,4746.90 

2 Li  Fl 

0,3470.50 

2 Fl 

)) 

0,2729.42 

Li2  0 

0,1453.02 

0 

7> 

1,2545.52 

2LiN03 

1,1269.12 

2 N03  2) 

n 

0,6725.23 

Li2  C 03 

0,3995.81 

C02 

3 „ 

0,7030.22 

2Li3PO^ 

0,5753.82 

2 PO*  3) 

Li2  C 03 

0,1897.93 

2 Li 

0,5941.52 

C02 

1} 

1,1474.21 

2 Li  CI 

0,9576.28 

2 CI 

T) 

2,3492.62 

2 Li  Br 

2,1594.69 

2 Br 

n 

3,6158.11 

2 Li  J 

3,4260.18 

2 J 

7* 

0,7058.34 

2 Li  Fl 

0,5160.41 

2 Fl 

» 

0,4058.48 

Li2  0 

0,2160.55 

0 

n 

1,8654.39 

2 Li  N 03 

1,6756.46 

2 N03  *) 

p 

1,4869.36 

Li2  S 0^ 

1,2971.43 

SO*  5) 

3 „ 

1,0453.50 

2Li3PO* 

0,8555.57 

2 P 0*  3) 

1)  0,7270.57  = SQ3.  — *)  0,9816.09  = N*05.  — '<>)  0,4300.80  = P^QS.— 
4)  1,4696.91  = N*05.  — 5)  1,0810.88  = SO’«.  — «)  0,6395.02  = P«0\ 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Li3  P 0^ 

n 

» 

n 

D 

2 „ 

2 „ 

2 „ 

Zusatz- 

Tabelle. 

Li 

n 

n 

t) 

?» 

2 „ 

T» 

2 . 

2 „ 

2 „ 

3 .0 

0,1815.59 

1,0976.43 

2,2473.45 

3,4589.48 

0,6752.13 

0,3882.41 

1,7845.11 

1,4224.29 

0,9566.17 

3 Li 
3 Li  CI 
3 Li  Br 
3 Li  J 
3 Li  Fl 
3Li2Q 

0,8184.41 

0,9160.84 

2,0657.86 

3,2773.89 

0,4936.54 

0,2066.82 

1,6029.52 

1,2408.70 

0,5683.76 

PO*  1) 
3 CI 
3 Br 
3 J 
3 Fl 
30 

3 Li  N 03 
3Li2SO^ 
3Li2C03 

3 N03  2) 
3 SO*  3) 
3CQ2 

6,0456.49 

12,3780.31 

19,0513.55 

3,7189.72 

3.4194.01 
2,1383.74 

9,8288.16 

7,8345.22 

8,3994.29 

5.2689.01 
5,5078.46 

Li  CI 
LiBr 
Li  J 
Li  Fl 
Li  HO 
Li2  0 

5,a456.49 

11,3780.31 

18,0513.55 

2,7189.72 

2,2767.48 

1,1383.74 

8,8288.16 

6,8345.22 

6,2610.55 

3,1305.27 

4,5078.46 

CI 

Br 

J 

Fl 

0 *) 
0 

Li  N 03 

Li2gO^ 

Li20(C02)2 

Li2C03 

Li3P0* 

N03  5) 

so*  6) 

2 C02 
C02 
PO*  7) 

Li 

2 , 

8,6077.03 

9,1155.49 

Wasser- 
haltige Salze. 

Li  CI  + aq 
Li2SO^  + aq 

2,5620.54 

1,2810.27 

Wasser. 

H2  0 
H2Q 

1)  0,6117.68  = P2  0\  — S)  1,3962.70  = N'iO'.  — »)  1,0341.88 
= 3SO^'.  — ■>)  0,1426.53  H.  — f>)  7,6904.42  = — 6)  5,6961.48 

1=  S 03.  — ')  3,3694.72  = OK 
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2.  Gruppe. 


Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

5. 

Baryum. 

BaSO't 

0,5881.90 

Ba 

0,4118.10 

SO^  1) 

0,8922.12 

BaCP 

0,3040.22 

2 CI 

1,2737.66 

BaBi-2 

0,6855.76 

2 Br 

1,6758.63 

BaJ2 

1,0876.74 

2 J 

0,7520.20 

BaFl2 

0,1638.30 

2 Fl 

n 

0,6567.82 

BaO 

0,0685.92 

0 

1,1201.65 

Ba  (N  03)2 

0,5319.75 

2NQ3  2) 

1,0879.75 

Ba  Cr  0^ 

0,4997.85 

CrO<  3) 

0,8454.10 

BaC03 

0,1886.28 

CQ2 

3 „ 

0,8598.07 

Ba3(PO'‘)2 

0,2716.17 

2PO^  ^) 

3 „ 

0,9857.03 

Ba3  (As  0^)2 

0,3975.13 

2 As  0*  3) 

BaC03 

0,6957.45 

Ba 

0,2231.20 

CQ2 

1,0553.60 

Ba  Cl2 

0,3596.15 

2 CI 

1,5066.85 

BaBi-2 

0,8109.40 

2 Br 

1,9823.09 

BaJ2 

1,2865.64 

2 J 

0,8895.32 

Ba  F12 

0,1937.87 

2 Fl 

*• 

0,7768.79 

BaO 

0,0811.34 

0 

1,3249.96 

Ba  (N03)2 

0,6292.51 

2NQ3  6) 

1,1828.58 

Ba  S 0* 

0,4871.13 

SO^  7) 

1,2869.19 

Ba  Cr  0* 

0,5911.74 

CrO*  3) 

3 r 

1,0170.30 

Ba3  (P  0'»)2 

0,3212.85 

2PO^  9) 

3 „ 

1,1659.46 

Ba3  (As  0^)2 

0,4702.01 

2AsO^  10) 

Ba  Si  ri6 

0,4901.51 

Ba 



— 

0,7434.99 

Ba  C12 

0,2533.48 

2 CI 

*)  0 343218  = SO®.  — *)  0,4633.83  = N*0\  — **)  0,4311.93  = 
CrO'i  - ")  0,2030.25  = P*Q5.  — 0,3289.21  = As«0\  — 0,5481.16 

— 7)  0,4059.79  = SO^.  — »)  0,5100.40  = CrO^  — 0,2401.50 

_ piO!’.  — W)  0,3890.66  = As^O-'. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

BaSiFie 

1,0614.57 

BaBr2 

0,5713.06 

2 Br 

1,3965.33 

BaJ2 

0,9063.82 

2 J 

7? 

0,6266.74 

BaFl2 

0,1365.23 

2 Fl 

0,5473.10 

BaO 

0,0571.59 

0 

n 

0,9334.57 

Ba  (N03)2 

0,4433.06 

2N03  1) 

0,8333.21 

BaßO* 

0,3431.70 

SO*  2) 

0,9066.32 

Ba  CrO^ 

0,4164.81 

CrO*  3) 

0,7044.98 

BaC03 

0,1571.88 

C02 

3 „ 

0,7164.95 

Ba3  (P  0^)2 

0,2263.44 

2 PO*  *) 

3 „ 

0,8214.07 

Ba3(AsO^)2 

0,3312.56 

2AsO*  3) 

Zusatz- 

Tabelle. 

Ba 

1,5168.78 

Ba  Cl2 

0,5168.78 

2 CI 

2,1655.70 

BaBr2 

1,1655.70 

2 Br 

2,8491.88 

Baj2 

1,8491.88 

2 J 

1,2785.32 

BaFl2 

0,2785.32 

2 Fl 

1,4819.52 

Ba  (HS)2 

0,4673.39 

2S  6) 

1,2336.69 

BaS 

0,2336.69 

S 

1,1166.15 

Ba  0 

0,1166.15 

0 

1,9044.27 

Ba  (N  Q3)2 

0,9044.27 

2 N 03  7) 

n 

1,7001.31 

BaSO* 

0,7001.31 

SO*  3) 

n 

1,8497.00 

Ba  CrO^ 

0,8497.00 

CrO*  2) 

n 

1,7580.00 

Ba0(C02)2 

0,6413.85 

2 0 02 

V 

1,4373.08 

BaCOS 

0,3206.93 

C02 

j) 

2,4145.84 

BaH^  (PO*)2 

1,3853.57 

2 PO*  12) 

1,6999.85 

BaHPO^ 

0,6926.78 

PO*  “) 

3 „ 

1,4617.85 

Ba3(PO*)2 

0,4617.85 

2 PO*  12) 

J) 

2,0210.43 

Ba  H As  0* 

1,0137.36 

AsO*  13) 

3 n 

1,6758.24 

Ba3(AsO*)2 

0,6758.24 

2AsO*  1*) 

1)  0,3861.47  = N*0\  — «)  0,2860.11  = SO^.  — 3)  0,3593.22  = 
Cr  03.  — -1)  0,1691.85  = — ■■’)  0,2740.97  ==  As*05.  — 6)  0,0146.13 

= 2H.  — ?)  0,7878.12  = N*0\  — 3)  0,5835.16  = SO\  — »)  0,7330.85 
= Cr03.  — 10)  1,0355.10  = 0,0292.26  = 4H.  — H)  0,5177.55 

= P*05;  0,0073.06  = H.  — i*)  0,3451.70  = P^QO.  — W)  0,8388.13  = 
As^OO;  0,0073.06  = H.  — »)  0,5592.09  = As^QO. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Wasser- 

haltige  Salze. 

Wasser. 

Ba 

1,7793.36 

Ba  Cl2  + 2aq 

0,2624.58 

2H2Q 

2,4280.28 

Ba  Bi-2  + 2 aq 

0,2624.58 

2H2  0 

3,1116.46 

Ba + 2 aq 

0,2624.58 

2H20 

TJ 

2,1522.72 

BaHAsO* 

0,1312.29 

H2Q 

+ aq 

6.  Stron- 

tium. 

Sr  S 0^ 

0,4767.36 

Sr 

0,5232.63 

SOI  1) 

0,8630.40 

Sr  Cl2 

0,3863.04 

2 CI 

1,3478.59 

SrBr2 

0,8711.22 

2 Br 

1,8587.81 

Sr  J2 

1,3820.44 

2 J 

0,6849.06 

SrPl2 

0,2081.69 

2 Fl 

0,5638.92 

SrO 

0,0871.56 

0 

1,1526.86 

Sr  (N  03)2 

0,6759.50 

2 NQ3  2) 

1,1117.84 

SrCrO^ 

0,6350.48 

Cr  Ol  3) 

0,8035.71 

Sr  0 03 

0,2396.79 

C02 

0,8218.65 

Si-3  (P  0-1)2 

0,3451.29 

2P01  1) 

Sr  C 03 

0,5932.72 

Sr 

0,2982.67 

C02 

1,0740.06 

Sr  Cl2 

0,4807.34 

2 CI 

1,6773.36 

SrBi-2 

1,0840.64 

2 Br 

2,3131.49 

SrJ2 

1,7198.77 

2 J 

0,8523.27 

SrFl2 

0,2590.55 

2 Fl 

» 

0,7017.33 

SrO 

0,1084.61 

0 

1)  0,4361.07  = S 03.  — «)  0,5887.94  = N«  — 3)  0,6478.92  = 
Cr  03.  — 4)  0,2579.73  = P^0\ 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

SrC03 

1 

1,4344.54 

Sr(N  03)2 

0,8411.82 

2N03  1) 

n 

1,2444.44 

SrSO^ 

0,6511.72 

SO^  2) 

1,3835.54 

SrCrO^ 

0,7902.82 

CrO^  3) 

3 „ 

1,0227.65 

Si-3  (P  0^)2 

0,4294.93 

2P01  4) 

Zusatz- 

1 

Tabelle. 

Sr 

1,8103.09 

1 

Sr  Cl2 

0,8103.09 

2 CI 

2,8272.62 

SrBi-2 

1,8272.62 

2 Br 

r. 

3,8989.69 

SrJ2 

2,8989.69 

2 J 

1,4366.55 

SrFl2 

0,4366.55 

2 Fl 

1,7555.55 

Sr(HS)2 

0,7326.46 

2 S ö) 

1,3663.23 

SrS 

0,3663.23 

S 

1,1828.18 

SrO 

0,1828.18 

0 

2,4178.69 

Sr  (N  03)2 

1,4178.69 

2N03  6) 

2,0975.94 

Sr  S 0< 

1,0975.94 

S04  7) 

2,3320.73 

SrCrO^ 

1,3320.73 

Cr  0^  3) 

rj 

2,1883.16 

Sr  0(0  02)2 

1,0054.98 

2 C02 

1,6855.67 

Sr  C 03 

0,5027.49 

C02 

3 „ 

1,7239.40 

Sr3(PO*)2 

0,7239.40 

2P04  9) 

2,6006.87 

Sr  H As  0* 

1,5892.32 

As  04  loj 

■Wasser- 
haltige Salze.' 

Wasser. 

Sr 

3,0446.73 

Sr  Cl2  + 6 aq 

1,2343.64 

6 H2  0 

n 

4,0616.26 

SrBr2  + 6 aq 

1,2343.64 

6 112  0 

7) 

5,1333.33 

Sr  J2  + 6 aq 

1,2343.64 

6 112  0 

1 

1 

*)  0,7327.21  = — «)  0,5427.11  = 8 0».  — 3)  0,6818.21  = 

Cr  03.  — ■•)  0,3210.32  = PS  0\  — »)  0,0229.09  = 2 H.  — «)  1,2360.51 
N*03.  — 7)  0,9147.76  = S03.  — «)  1,1492.56  = CrO^.  — »)  0,5411.22 
P«05.  — 1»)  1,3150.05  = AsSO'';  0,0114.64  = H. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

7. 

Calcium. 

CaO 

0,7143.37 

Ca 

0,2856.63 

0 

*1 

1,9804.90 

Ca  Clä 

1,2661.53 

2 CI 

») 

3,5695.36 

Ca  Bi-2 

2,8551.99 

2 Br 

5,2441.38 

CaJ2 

4,5298.01 

2 J 

J) 

1,3966.35 

CaFl2 

0,6822.98 

2 Fl 

n 

2,9298.37 

Ca  (N  Q3)2 

2,2155.00 

2N03  1) 

2,4293.89 

Ca  S 0‘ 

1,7150.52 

SO^  2) 

n 

2,7957.76 

Ca  Cr  0* 

2,0814.39 

Cr  0^  3) 

1,7855.73 

CaC03 

0,7855.73 

C02 

2,0724.89 

CaSi03 

1,0724.89 

Si02 

3 n 

1,8455.34 

Ca3  (P  0^)2 

1,1311.97 

2PO^  *) 

3 „ 

2,3698.46 

Ca^  (As  0^)2 

1,6555.09 

2 As  0^ 

CaSO^ 

0,2940.39 

Ca 

0,7059.60 

SO^  3) 

0,8152.21 

CaCl2 

0,5211.81 

2 CI 

n 

1,4693.14 

CaBi-2 

1,1752.74 

2 Br 

2,1586.23 

Caj2 

1,8645.84 

2 J 

0,5748.91 

CaFl2 

0,2808.51 

2 Fl 

n 

0,4116.26 

CaO 

0,1175.86 

0 

n 

1,2059.97 

Ca(N  03)2 

0,9119.58 

2N03  7) 

1,1508.14 

Ca  Cr  0^ 

0,8567.75 

Cr  0^  3) 

0,7349.88 

CaC03 

0,3233.62 

C02 

0,8530.90 

CaSi03 

0,4414.64 

Si02 

3 „ 

0,7596.70 

Ca3  (P  0*)2 

0,4656.30 

2PO^  3) 

3 . 

0,9754.90 

Ca3  (As  0‘*)2 

0,6814.51 

2 AsO'* 

1)  1,9298.37  = N*  0\  — *)  1,4293.89  = S O^'.  — 3)  1,9757.76  = 
Cr 03.  — •»)  0,8455.34  = P^O».  — »)  1,3698.46  = As^QS.  — 6)  0,5883.74 
= SO».  — 7)  0,7943.71  = N-7  05.  — 8)  0,7391.88  = CrO^.  — 9)  0,3480.44 
= P2  03.  — 10)  0,5638.64  = As2  0^ 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

CaC03 

0,4000.60 

Ca 

0,4399.55 

CQ2 

n 

1,1091.62 

CaCl2 

0,7091.02 

2 CI 

n 

1,9990.97 

Ca  Bi-2 

1,5990.37 

2 Br 

n 

2,9369.48 

CaJ2 

2,5368.88 

2 J 

n 

0,7821.77 

CaFl2 

0,3821.17 

2 Fl 

r> 

0,5600.44 

CaO 

0,1599.84 

0 

n 

1,6408.38 

Ca(N  Q3)2 

1,2407.78 

2NQ3  1) 

n 

1,3605.65 

CaSO^ 

0,9605.05 

SO^  2) 

)} 

1,5657.57 

CaCrOt 

1,1656.97 

CrO^  3) 

n 

1,1606.85 

CaSi  03 

0,6006.41 

Si02 

3 „ 

1,0335.80 

Ca3(PO^)2 

0,6335.20 

2PO^  4) 

3 „ 

1,3272.18 

CaS(AsO^)2 

0,9271.58 

2 AsO^  ^) 

Zusatz- 

Tabelle. 

Ca 

2,7724.88 

Ca  Cl2 

1,7724.88 

2 CI 

n 

4,9969.93 

CaBi-2 

3,9969.93 

2 Br 

» 

7,3412.67 

CaJ2 

6,3412.67 

2 J 

1,9551.49 

CaFl2 

0,9551.49 

2 Fl 

\ „ 

2,6527.18 

Ca(HS)2 

1,6026.06 

2S  6) 

» 

1,8013.03 

CaS 

0,8013.03 

S 

n 

1,3998.99 

CaO 

0,3998.99 

0 

» 

4,1014.78 

Ca(N  03)2 

3,1014.78 

2NQ3  7) 

3,4009.02 

CaSO^ 

2,4009.02 

SO^  8) 

3,9138.06 

Ca  CrO* 

2,9138.06 

Cr  0*  2) 

» 

3,5993.48 

Ca0(C02)2 

2,1994.48 

2CQ2 

)) 

2,4996.24 

CaC03 

1,0997.24 

CQ2 

2,9012.77 

CaSi03 

1,5013.78 

Si02 

n 

5,8509.14 

CaHMBO^)2 

4,7506.89 

2P04  10) 

3,4004.00 

CaHPO* 

2,3753.44 

P04  11) 

2,5835.63 

Ca3(PO^)2 

1,5835.63 

2 PO*  12) 

«)  1,0807.94  = N*05.  — *)  0,8005.21  = SO».  — »)  1,0057.13  = 
Cr  03.  — *)  0,4736.36  =.  P^O».  — '’)  0,7671.74  = As*  03.  — «)  0,0501.12 
= 2H.  — ')  2,7015.78  = N*03.  — 8)  2,0010.01  = SO».  — 9)  2,6139.07 
^ CrO».  — 1«)  3,6609.89  = P*03;  0,1002.25  = 4 H.  — 1»)  1,7754.94 
= P*03;  0,0260.56  = H.  — >*)  1,1836.63  = P*03. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Ca 

4,1014.78 

Ca  H As  03 

3,0764.22 

As  Q3  1) 

n 

4,5013.78 

CaHAs  0^ 

3,4763.22 

AsO^  2) 

3 „ 

3,3175.47 

Ca3  (As  0^)2 

2,3175.47 

2 As  Ql  3) 

Wasserhaltige 

Wasser. 

Salze. 

Ca 

5,4725.63 

CaCl2  + 6aq 

2,7000.75 

6H20 

n 

5,9015.28 

Ca(N03)2  + 4aq 

1,8000.50 

4H2Q 

4,3009.27 

CaSO^  + 2aq 

0,9000.25 

2H20 

4,3004.26 

CaHPO‘‘+  2aq 

0,9000.25 

2H2Q 

6,7514.40 

CaHAsO^  + 5aq 

2,2500.62 

5H20 

8. 

3Iagne- 

sium. 

MgO 

0,6000.00 

Mg 

0,4000.00 

0 

n 

2,3729.32 

Mg  Cl2 

1,7729.32 

2 CI 

n 

4,5979.95 

MgBi-2 

3,9979.95 

2 Br 

n 

6,9428.57 

MgJ2 

6,3428.57 

2 J 

n 

1,5553.88 

Mg  Pl2 

0,9553.88 

2 Fl 

V 

3,7022.55 

Mg  (N  03)2 

3,1022.55 

2NQ3  4) 

3,0015.03 

Mg  S 0“ 

2,4015.03 

S04  5) 

3,5145.36 

Mg  Cr  0^ 

2,9145.36 

CrO^  6) 

2,1000.00 

MgC03 

1,1000.00 

CQ2 

n 

2,5017.54 

MgSi  03 

1,5017.54 

Si02 

^ » 

2,1839.59 

Mg3  (P  0^)2 

1,5839.59 

2PQ4  7) 

3 „ 

2,9181.28 

Mg3(As  0^)2 

2,3181.28 

2 As  Q4  8) 

i 

»)  2,4766.72  = As^O»;  0,0250.56  =.  H.  — *)  2,8764.72  = As^OS; 
0,0250.56  = H.  — 3)  1,9176.48  = As^O».  — *)  2,7022.55  = — 

5)  2,0015.03  = SQ3.  — 6)  2,5145.36  = CrO^.  — ")  1,1839.59  = P'^O^.  ^ 
8)  1,9181.28  = As«  08. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Mg  S 0^ 

0,1999.00 

Mg 

0,8001.00 

SO^  1) 

» 

0,7905.81 

Mg  Cl2 

0,5906.81 

2 CI 

1,5318.97 

Mg  Bi-2 

1,3319.97 

2 Br 

)) 

2,3131.26 

Mgj2 

2,1132.26 

2 J 

n 

0,5182.03 

Mg  Fl2 

0,3183.03 

2F] 

n 

0,3331.66 

MgO 

0,1332.66 

0 

ri 

1,2334.67 

Mg  (N  03)2 

1,0335.67 

2NQ3  2) 

?i 

1,1709.25 

Mg  Cr  0* 

0,9710.25 

CrO^  3) 

7) 

0,6996.49 

Mg  C 03 

0,3664.83 

CQ2 

)i 

0,8335.00 

Mg  Si  03 

0,5003.34 

Si02 

3 M 

0,7276.22 

Mg3  (PO^)2 

0,5277.22 

2 PO*  *) 

3 « 

0,9722.22 

Mg3(AsO^)2 

0,7723.22 

2 As  0*  3) 

Mg2p204 

0,2161.43 

2 Mg 





0,8548.21 

2 Mg  Cl2 

0,6386.78 

4 CI 

1,6563.74 

2 Mg  Br2 

1,4402.31 

4 Br 

2,5010.83 

2 MgJ2 

2,2849.40 

4 J 

rt 

0,5603.10 

2 Mg  Fl2 

0,3441.67 

4 Fl 

» 

0,3602.38 

2 Mg  0 

0,1440.95 

2 0 

n 

1,3336.94 

2 Mg  (N  03)2 

1,1175.51 

4N03  6) 

n 

1,0812.56 

2 Mg  S 0^ 

0,8651.13 

2 SO*  7) 

1,2660.70 

2 Mg  Cr  0^ 

1,0499.27 

2 Cr  0*  8) 

n 

0,7565.00 

2 Mg  C 03 

0,3962.62 

2 C02 

n 

0,9012.27 

2 MgSi03 

0,5409.89 

2Si02 

3 „ 

0,7867.46 

2 Mg3(PO^)2 

0,5706.03 

4 PO*  3) 

3 „ 

1,0512.21 

2 Mg3(AsO^)2 

0,8350.78 

4AsO*  *0) 

Zusatz- 

Tabelle. 

Mg 

3,9548.87 

Mg  Cl2 

2,9548.87 

2 CI 

» 

7,6633.25 

Mg  Bi-2 

6,6633.25 

2 Br 

1)  0,6068.38  = S oa.  — *)  0,9003.00  = N*  0^.  — 3)  0,8377.59  = 
Cr  03.  — ■!)  0,3944.56  = P^O-\  — 5)  0,6390.55  = As^O^.  — ß)  0,9734.56 
= 2 N’!  0-\  — /)  0,7210.18  = 2 S 03.  — s)  0,9058.32  = 2 Cr  0‘>.  — 
9)  0,4265.08  = 2 P>!0\  — »«)  0,6909.83  = 2 As*0-\ 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Mg 

11,5714.28 

Mgj2 

10,5714.28 

2 J 

» 

2,5923.14 

Mg  Fl^ 

1,5923.14 

2 Fl 

7) 

3,7552.21 

Mg(H  S)* 

2,6716.79 

2 S 1) 

n 

1,6666.66 

MijO 

0,6666.66 

0 

n 

6,1704.26 

Mg  (N  03)2 

5,1704.26 

2N03  2) 

SO*  3) 

n 

5,0025.06 

MgSO^ 

4,0025.06 

» 

5,8575.60 

Mg  Cr  0^ 

4,8575.60 

CrO*  *) 

» 

5,3333.33 

Mg0(C02)2 

3,6666.66 

2 C02 

j» 

3,5000.00 

MgC03 

1 8333.33 

C02 

» 

4,1695.90 

MgSi03 

2,5029.24 

Si02 

n 

5,0016.71 

Mg  H P 0^ 

3,9599.00 

PO*  5) 

3 „ 

3,6399.33 

Mg3(PO^)2 

2,6399.33 

2 PO*  C) 

» 

6,1704.26 

Mg  H As  03 

5,1286.55 

As  03  7) 

n 

6,8370.92 

MgHAs  0^ 

5,7953.21 

AsO*  8) 

3 „ 

4,8635.47 

Mg3(AsO‘‘)2 

3,8635.47 

2AsO*  8) 

Wasserhaltige 

Salze. 

Wasser. 

Mg 

8,4561.40 

Mg  Cl^  + 6 aq 

4,5012.53 

6H20 

>7 

12,1645.78 

Mg  Bi-2  +•  6 aq 

4,5012.53 

6H20 

10,6716.79 

Mg  (N03)2  + 6aq 

4,5012.53 

6H20 

n 

10,2539.67 

MgSO^  + 7aq 

5,2514.62 

7H20 

11,1090.22 

MgCrO^  + 7aq 

5,2514.62 

7R20 

n 

5,7506.26 

MgC03  + 3aq 

2,2506.26 

3H20 

r> 

10,2531.32 

MgH  PO^  + 7 aq 

5,2514.62 

7H20 

3 „ 

4,8902.81 

Mg3(PO^)2  + 5aq 

1,2503.48 

5H20 

n 

10,5881.37 

MgHAsO^P  5aq 

3,7510.44 

5H20 

>)  0,0835.42  = 2 H.  — 2)  4,5037.59  = N*  0\  — 3)  3,3358.39  = S O». 
— '•)  4,1908.94  = Cr  03.  — 6)  2,9599.00  = P^O^;  0,0417.71  = H.  — 
•5)  1,9732.67  = P*0^  — ")  4,1286.55  = As«03;  0,0417.71  = H.  — 8)  4,7953.21 
= As^^ü^i  0,0417.71  = H.  — «)  3,1968.81  = As^QS. 
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Zweiter  Theil.  Metalle  (und  Ammonium). 
3.  Gruppe. 


Gefunden 

praetor 

für 

Factor 

für 

9. 

Alumi- 

iiium. 

A12Q3 

0,5304.04 

A12 

0,4695.96 

3 0 

2,6118.08 

Al'-iCie 

2,0814.04 

6 CI 

n 

5,2240.09 

Al^Ei-e 

4,6936.05 

6 Br 

n 

7,9768.53 

Al2je 

7,4464.49 

6 J 

n 

1,6520.20 

Al^Fie 

1,1216.16 

6 Fl 

Tf 

4,1724.20 

Ar4(N03j6 

3,6420.16 

6 NQ3  1) 

7) 

3,3497.45 

A)2(SO^)3 

2,8193.41 

3SO^  2) 

n 

2,3899.56 

Ai2  (pO'tjä 

1,8595.52 

2PO^  3) 

Zusatz- 

Tabelle. 

A12 

4,9241.86 

Al^Cl^ 

3,9241.86 

6 CI 

9,8491.12 

Al^Br** 

8,8491.12 

6 Br 

15,0392.01 

A12J6 

14,0392.01 

6 J 

3,1146.45 

Al2  F16 

2,1146.45 

6 Fl 

n 

1,8853.55 

A12Q3 

0,8853.55 

3 0 

» 

7,8664.94 

Al2(NO=*j'^ 

6,8664.94 

6 N03  <) 

« 

6,3154.58 

Al2  (S  0^)3 

5,3154.58 

3 SO*  5) 

4,5059.17 

A12(PQ4)2 

3,5059.17 

2 PO*  e) 

Doppelsalze. 

Al2 

9,5306.95 

K2A12(S0^)* 

1,4434.17 

2K  7) 

n 

8,9375.00 

Na2Al2(SO*)4 

0,8502.21 

2 Na  7) 

7) 

8,7533.28 

(NH*)2a12(S04)1 

0,6660.50 

2 NH*  7) 

1)  3,1724.20  = 3N«0\  — *)  2,3497.45  = 3 SO».  — »)  1,8899.56  = 
r*0\  — ■')  6,9811.39  = 3 N«0^  — »)  4,4301.03  = 8 SO».  — «)  2,6205.62 
= püO^.  — 7)  7,0872.78  = 4 SO';  5,9068.04  = 4 SO». 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Al2 

n 

ji 

n 

» 

n 

n 

n 

8,9093.93 

5,4393.49 

12,8480.03 

12,2932.68 

17,5011.09 

16,9079.14 

16,7237.42 

7,4948.22 

Wasserhaltige 

Salze. 

Al2Cl6+12aq 
Ai2  P164-  7 aq 

3.9852.07 

2.3247.04 

4.9815.08 
5,9778.10 
7,9704.14 

7,9704.14 

7,9704.14 

2.9889.05 

Wasser. 

12  H^O 
7 H20 

Al2(N03)6+15aq 
A12  (80-1)2+ 18  aq 
K2A12(SO*)-i 

+ 24  aq 

Na2Al2  (SOI)* 

+ 24aq 
(NH*)2A12(S0*)* 
+ 24aq 
Al2(PO*)2  + 9aq 

15H20 
18H20 
24H2  0 

24H2  0 

24  H2  0 

2H20 

10. 

Chrom. 

Cl-2  03 

0,6866.08 

Cr2 

0,3133.92 

30 

2,0756.64 

Cr2Cl6 

1,3890.56 

6 CI 

3,8189.55 

Cr^Br^ 

3,1323.47 

6 Br 

n 

1,4351.35 

Cr2pi6 

0,7485.27 

6 J 

n 

2,5681.37 

Cr2(S  0*)3 

1,8815.29 

SSO*  *) 

n 

3,7062.44 

K2Cr2  (SO*)* 

2,5087.05 

4 so*  2) 

PbCrO^ 

0,1625.45 

Cr 

_ 



2 „ 

0,4913.84 

Cr2  C16 

0,3288.39 

6 CI 

2 „ 

0,9040.84 

Cr2Bi-6 

0,7415.39 

6 Br 

2 „ 

0,3397.48 

Cr^ne 

0,1772.03 

6 Fl 

2 „ 

0,2367.36 

Ci-2  03 

0,0741.91 

30 

1)  1,5681.37  = 3 S03,  — 2)  2,0908.49  = 4 SO»;  0,5109.31  = 2 K, 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

2 Pb  Cr  0^ 

0,6079.70 

Cr2(S  Q4)3 

0,4454.25 

3 SO*  *) 

2 „ 

0,8774.01 

K2Cr2(SO^)4 

0,5939.01 

4 SO*  2) 

Zusatz- 

Tabelle. 

Cr2 

3,0230.69 

Cr2Cl6 

2,0230.69 

6 CI 

n 

5,5620.59 

Cr2Bi-6 

4,5620.59 

6 Br 

rt 

2,0901.81 

Cr2pi6 

1,0901.81 

6 Fl 

1,4564.34 

Cr2  03 

0,4564.34 

30 

9t 

3,7403.24 

Cl-2  (S  0^)3 

2,7403.24 

3 SO*  3) 

r> 

5,3979.02 

K2  Cl-2  (S  0^)4 

3,6537.65 

4 SO*  *j 

Wasser- 
haltige Salze. 

Wasser. 

Cl-2 

5,0775.97 

Cr2Cl6+12aq 

2,0545.28 

12  H20 

w 

6,8221.16 

Cr2(SO^)3 

3,0817.92 

18112  0 

+ 18aq 

n 

9,5069.58 

K2Ci-2  (SO<)* 

4,1090.56 

24H20 

+ 24  aq 

11. 

Eisen. 

FeS 

0,6360.12 

Fe 

0,3639.88 

S 

n 

0,8176.64 

FeO 

0,1816.52 

0 

2 „ 

0,9084.90 

Fe2Q3 

0,2724.78 

30 

Fe2  08 

0,7000.75 

Fe2 

0,2999.25 

3 0 

»7 

0,9000.25 

2 FeO 

0,1999.50 

2 0 

*3 

1,5863.19 

2FeCl2 

0,8862.44 

4 CI 

J)  0,3712.34  = 3 SO'^.  — S)  0,4949.79  .=  4 SO»;  0,1209.55  = 2 K.  — 
3)  2,2838.89  = 8 SO^.  — 4)  3,0451.86  = 4 SO^;  0,7441.37  = 2 K. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Fe2  03 

2,0294.41 

Fe^Clß 

1,3293.66 

6 01 

2,6985.71 

2 Fe  Bi-2 

1,9984.96 

4 Br 

J» 

3,6978.20 

Fe‘'^Br<5 

2,9977.45 

6 Br 

3,8707.09 

2 Fe  J2 

3,1706.34 

4 J 

5,4560.26 

Fe2je 

4,7559.51 

6 J 

1,1776.49 

2FeFia 

0,4775.74 

4 Fl 

1,4164.37 

Fe^Fl« 

0,7163.62 

6 Fl 

1,1007.26 

2FeS 

0,4006.51 

2B 

1,5013.78 

2FeS2 

0,8013.03 

4S 

2,2508.14 

2 Fe  (N  03)2 

1,5507.39 

4N03  1) 

3,0261.83 

Fe2(N03)6 

2,3261.08 

6N03  2) 

1,9005.26 

2FeSO^ 

1,2004.51 

2 SO*  3) 

n 

2,5007.51 

Fe2(S  0^)3 

1,8006.76 

3 SO*  *) 

1,4498.87 

2 Fe  C 03 

0,5498.62 

2002 

3 „ 

1,4918.56 

2Fe3(PO*)2 

0,7917.81 

4 PO*  3) 

W 

1,8877.47 

Fe2(PO^)2 

1,1876.72 

2 PO*  6) 

f) 

2,2382.86 

Fe2  (As  03)2 

1,5382.11 

2 As  03 

1) 

2,4382.36 

Fe2  (As  0^)2 

1,7381.61 

2 As  0*3) 

Zusatz- 

Tabelle. 

Fe 

2,2659.27 

Fe  Cl2 

1,2659.27 

2 01 

2 „ 

2,8988.90 

Fe2Cl6 

1,8988.90 

6 01 

3,8546.88 

FeBr2 

2,8546.88 

2 Br 

2 „ 

5,2820.32 

Fe2Br® 

4,2820.32 

6 Br 

5,5289.90 

FeJ2 

4,5289.90 

2 J 

2 „ 

7,7934.86 

Fe2j6 

6,7934.86 

6 J 

1,6821.76 

Fe  Fl2 

0,6821.76 

2 Fl 

2 „ 

2,0232.64 

Fe2Fl6 

1,0232.64 

6 Fl 

1,5722.97 

FeS 

0,5722.97 

S 

f» 

2,1445.95 

FeS2 

1,1445.95 

2S 

1)  1,3507.89  = 2 N*0^  — *)  2,0261.83  = 3 N^OS.  — :<)  1,0005.01 
= 2SO^.  — ■•)  1,5007.61  = 3 SO^>.  — 0,5918.31  = 2 PäO'’.  — 

B)  0,8877.47  = P*  0».  — 7)  1,2382.86  = As^O’.  — »)  1,4382.36  = As*0^ 
dos  Santos  e Silva,  Atomgew.- Tabellen.  ß 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Fe 

1,2856.12 

t 

FeO 

0,2856.12 

0 

2 

n 

1,4284.18 

Fg2  03 

0,4284.18 

3 0 

7) 

3,2151.04 

Fe  (N  03)2 

2,2151.04 

2N03  1) 

2 

» 

4,3226.55 

Fe2(N03)ß 

3,3226.55 

6N03  2) 

2,7147.45 

FeSO^ 

1,7147.45 

SO^  3) 

7) 

5,0740.87 

(NH^)2Fe(SO*)2 

3,4294.91 

2 SO*  *) 

2 

» 

3,5721.18 

5,1279.52 

Fe2(SO^)3 

2,5721.18 

3 SO*  3) 

2 

n 

K2  Fe2  (SO^)^ 

3,4294.91 

4 SO*  ß) 

n 

2,8564.78 

Fe  0(002)2 

1,5708.66 

2 0 02 

7) 

2,0710.45 

Fe  0 03 

0,7854.33 

0 02 

3 

7? 

2,1309.95 

Fe3(PO^)2 

1,1309.95 

2 PO*  7) 

2 

77 

2,6964.92 

Fe2  (PO<)2 

1,6964.92 

2 PO*  8) 

77 

3,2151.03 

Fe  H As  03 

2,1972.08 

As  03  9) 

2 

77 

3,1972.08 

Fe2(As  03)2 

2,1972.08 

2 As  03 10) 

7) 

3,5007.15 

FeHAs  0^ 

2,4828.20 

AsO*  11) 

2 

77 

3,4828.20 

Fe2(AsO^)2 

2,4828.20 

2AsO*  12) 

Wasser- 

Wasser. 

haltige  Salze. 

Fe 

3,5515.39 

Fe  0l2  + 4 aq 

1,2856.12 

4H20 

2 

77 

3,8630.99 

Fe2  01ß  + 6aq 

0,9642.09 

6H20 

77 

5,7831.06 

FeBi-2  + 6aq 

1,9284.18 

6 112  0 

T> 

6,8146.02 

Fe  J2  + 4 aq 

1,2856.12 

4H2  0 

77 

4,2534.00 

Fe  F]2  + 8 aq 

2,5712.24 

8 112  0 

2 

77 

3,4695.77 

Fe2Fl6  + 9aq 

1,4463.13 

9H20 

77 

5,1435.22 

Fe  (N  03)2 

1,9284.18 

6 II2  0 

+ 6 aq 

2 

77 

7,2152.82 

Fe2(N03)G 

2,8926.27 

18H2  0 

+ 18  aq 

1)  1,9294.92  = N*0\  — *)  2,8942.37  = SN^OS.  — 1,4291.33 

^ SOa.  — ■<)  2,8582.67  = 2 SO^*;  0,6445.95  = 2 — »)  2,1437.00  = 

3 SO».  — «)  2,8582.67  = 4 SO»;  0,6984.61  = 2 K.  — 7)  0,8453.83  = 
1»!0\  — f)  1,2680.74  = — 0)  1,7687.90  = As«0»;  0,0178.95  = H. 

— 1")  1,7687.90  = As^iO».  — n)  2,0544.02  = As^O»;  0,0178.95  = H. 

— 1«)  2,0544.02  = As«  05. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Fe 

4,9645.66 

FeSO^  + 7aq 

2,2498.21 

7H20 

n 

7,0025.05 

(NIl4)2Fe(SO*)2 

1,9284.18 

6H20 

+ 6 aq 

2 „ 

5,0184.32 

Fe2(SO*)3  + 9aq 

1,4463.13 

9H20 

2 

8,9847.88 

K2Fe2(SO^)* 

3,8568.36 

24  H2  0 

+ 24  aq 

3 „ 

2,9880.69 

Fe3(PO^)2  + 8aq 

0,8570.74 

8H20 

2 „ 

3,3392.98 

Fe2(PO^)2  + 4aq 

0,6428.06 

4H2Q 

12. 

Nickel. 

NiO 

0,7859.44 

Ni 

0,2140.56 

0 

n 

1,7347.10 

Ni  Cl2 

0,9487.66 

2 CI 

n 

2,9254.29 

Ni  Bi-2 

2,1394.85 

2 Br 

n 

4,1802.57 

NiJ2 

3,3943.13 

2 J 

» 

1,2972.10 

NiPl2 

0,5112.66 

2 Fl 

» 

1,4828.32 

Ni  Cy2 

0,6968.88 

2Cy 

» 

1,2148.60 

NiS 

0,4289.16 

S 

2,4460.83 

Ni(N03)2 

1,6601.39 

2N03  1) 

}] 

2,0710.83 

NiSO^ 

1,2851.39 

SO^  2) 

n 

1,5886.53 

Ni  C 03 

0,5886.53 

C02 

3 „ 

1,6335.83 

Ni3  (P  0^)2 

0,8476.39 

2PO^  3) 

3 „ 

2,0264.66 

Ni3  (As  0^)2 

1,2405.22 

2AsO^  *) 

Zusatz- 

Tabelle. 

Ni 

2,2071.67 

CiCl2 

1,2071.67 

2 CI 

» 

3,7221.84 

NiBi-2 

2,7221.84 

2 Br 

n 

5,3187.71 

NiJ2 

4,3187.71 

2 J 

*)  1,4400.83  = — *)  1,0710.83  = SO^.  — “)  0,6335.83  = P«05.  — 

1,0264.66  = As^OS. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Ni 

1,6505.12 

Ni  Fl2 

0,6505.12 

2 Fl 

1,8866.89 

NiCy2 

0,8866.89 

2Cy 

1,5457.33 

NiB 

0,5457.33 

S 

n 

1,2723.55 

NiO 

0,2723,55 

0 

n 

3,1122.86 

Ni  (N 

2,1122.86 

2N03  1) 

2,6351.53 

NiSO^ 

1,6351.53 

SO*  2) 

2,0213.31 

NiCQS 

0,7489.7b 

C02 

3 „ 

2,0784.98 

Ni3(PO^)2 

1,0784.98 

2 PO*  3) 

3,1122.86 

Ni  H As  03 

2,0952.21 

As  03  *) 

3,3846.41 

NiHAsO^ 

2,3675.76 

AsO*  6) 

3 „ 

2,5783.84 

Ni3(AsO^)2 

1. 5783.84 

2 As  0*6) 

Wasserhaltige 

Salze. 

Wasser. 

Ni 

4,0460.75 

Ni  Cl2  + 6 aq 

1,8389.07 

6H2  0 

4,6416.38 

NiBi'2  + 3 aq 

0,9194.53 

3 H20 

n 

7,1576.79 

Nid2q-  6 ai] 

1,8389.07 

6 H20 

w 

4,9511.94 

Ni  (N  03)2  + 6 aq 

1,8389.07 

6H2  0 

r 

4,7805.46 

Ni  S 0^  + 7 aq 

2,1453.92 

7 H20 

n 

3,8602.39 

NiC03+6aq 

1,8389.07 

6H20 

3 .. 

2,7936.29 

Ni3(PO*)2+7aq 

0,7151.30 

7 H20 

4,6105.80 

NiHAsO'‘  + 4aq 

1,2259.38 

4H20 

1.3. 

Kobalt. 

Co^O* 

0,7336.00 

3 Co 

— 

— 

n 

0,9334.00 

3 CoO 

0,1998.00 

3 0 

1)  1,8399.31  — N«0\  — *)  1,3627.98  — SO^.  — 3)  0,8061.43  = — 

4)  1,6866.89  = As«  03;  0,0170.65  = H.  — 1,9590.44  =•  As*  0^;  0,0170.65 

— H.  — 8)  1,3060.29  = As^O». 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

CoSO^ 

0,3794.84 

Co 

0,6205.16 

SOI  1) 

0,8375.85 

Co  Cl2 

0,4581.01 

2 CI 

n 

1,4125.11 

CoBr3 

1,0330.27 

2 Br 

2,0183.91 

CoJ2 

1,6389.07 

2 J 

i> 

0,6263.43 

CoFl2 

0,2468.59 

2P1 

n 

0,7159.69 

CoCy^ 

0,3364.85 

2Cy 

T) 

0,5865.82 

CoS 

0,2070.97 

S 

n 

0,4828.39 

CoO 

0,1033.54 

0 

7» 

1,1810.64 

Co(NO=^)2 

0,8015.80 

2N03  2) 

n 

0,7670.63 

CoC03 

0,2842.24 

C02 

3 „ 

0,7887.58 

Co3(P  0^)2 

0,4092.74 

2P0^3) 

3 „ 

0,9784.57 

Co3  (As  0^)2 

0,5989.72 

2 AsO*  ^) 

2CoSOM 

3K2S0M 

0,1411.23 

2 Co 

— 

n 

0,1795.58 

2 CoO 

0,0384.35 

20 

Zusatz- 

Tabelle. 

Co 

2,2071.67 

Co  Cl2 

1,2071.67 

2 CI 

3,7221.84 

Co  Bi-2 

2,7221.84 

2 Br 

5,3187.71 

CoJ2 

4,3187.71 

2 J 

1,6505.12 

CoPl2 

0,6505.12 

2 Fl 

n 

1,8866.89 

CoCy2 

0,8866.89 

2Cy 

1,5457.33 

CoS 

0,5457.33 

S 

7» 

1,2723.55 

CoO 

0,2723.55 

0 

3,1122.86 

Co  (N  03)2 

2,1122.86 

2N03  5) 

2,6351.53 

CoSO^ 

1,6351.53 

SO*  c) 

2,0213.31 

CoC03 

0,7489.76 

C02 

3 „ 

2,0784.98 

Co3(PO^)2 

1,0784.98 

2 P 0*  7) 

n 

3,1122.86 

Co  H As  03 

2,0952.21 

As  03  ®) 

1)  0,5171.61  = SO».  — »)  0,6982.26  = — »)  0,3059.19  = 

p20'>.  — 4)  0,4956.18  = As* 0\  — 5)  1,8399.31  = N*05.  — «)  1,3627.98 
= SO».  — 7)  0,8061.43  = P*0\  — »)  1,6866.89  = As*0»;  0,0170.65  =H. 
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Zweiter  Theil.  Metalle  (und  Ammonium). 


Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

1 für 

Co 

3,3846.41 

CoHA.<!0^ 

2,3675.76 

As  0^  ^) 

3 n 

2,5783.84 

Co3(AsO*)2 

1,5783.84 

2 As  0^  2) 

Wasserhaltige 

Wasser. 

Salze. 

Co 

4,0460.75 

Co  Cl2  + 6aq 

1,8389.07 

6 H2Q 

» 

2,2634.81 

Co  ri2  + 2 aq 

0,6129.69 

2R20 

n 

4,9511.94 

Co(N03)2+6aq 

1,8389.07 

6H20 

n 

4,7805.46 

Co  S 0'*  + 7 aq 

2,1453.92 

7 H2  0 

3 n 

2,8957.90 

Co3(PO'i)2  + 8aq 

0,8172.92 

8H20 

3 „ 

3,3956.76 

Co3(As04)2 

0,8172.92 

8H2  0 

+ 8 aq 

14. 

Maiigan. 

MuS 

0,6314.82 

Mn 

0,3685.18 

S 

n 

0,8153.95 

MnO 

0,1839.13 

0 

3 „ 

0,8766.99 

Mn3  0* 

0,2452.17 

40 

2 

0,9073.52 

]Mn2  03 

0,2758.70 

30 

n 

0,9993.08 

Mn  02 

0,3678.26 

2 0 

Mn3  0* 

0,7202.94 

3 Mn 

0,2797.05 

40 

n 

1,6501.05 

3 Mn  Cl2 

0,9298.10 

6 CI 

2,8170.34 

3 Mn  Bi-2 

2,0967.40 

6 Br 

•» 

4,0467.92 

3 Mn  J2 

3,3264.98 

6 J 

TI 

1,2213.45 

3MnFl2 

0,5010.51 

6 Fl 

H 

1,1406.41 

3MnS 

0,4203.47 

3S 

n 

0,9300.73 

3 Mn  0 

0,2097.79 

3 0 

2 „ 

1,0349.63 

3 Mn2  03 

0,3146.68 

90 

1)  1,9590.44  = As« OS;  0,0170.66  = H.  — *)  1,3060.29  = A8*0\ 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Mn3  0^ 

1,1398.52 

3 Mn 

0,4195.58 

6 0 

2,3472.66 

3Mn(N03)2 

1,6269.71 

6N03  1) 

n 

1,9797.58 

3 Mn  SO* 

1,2594.64 

3 SO*  2) 

71 

1,5069.66 

3 Mn  C 03 

0,5768.92 

3 C02 

77 

1,5509.98 

Mn3  (P  0*)2 

0,8307.04 

2 PO*  3) 

MnSO'» 

0,3638.29 

Mn 

0,6361.70 

SO*  *) 

77 

0,4697.91 

MnO 

0,1059.62 

0 

3 „ 

0,5051.12 

Mn3  0* 

0,1412.82 

40 

2 „ 

0,5227.72 

Mn2  03 

0,1589.43 

3 0 

77 

0,5757.53 

Mn  02 

0,2119.24 

2 0 

Zusatz- 

Tabelle. 

Mn 

2,2908.76 

Mn  Cl2 

1,2908.76 

2 CI 

3,9109.49 

MnBr2 

2,9109.49 

2 Br 

5,6182.48 

MnJ2 

4,6182.48 

2 J 

71 

1,6956.20 

MnFl2 

0,6956.20 

2 PI 

1,5835.76 

MnS 

0,5835.76 

S 

1,2912.40 

MnO 

0,2912.40 

0 

3 „ 

1,3883.21 

Mn3  0* 

0,3883.21 

40 

2 „ 

1,4368.61 

Mn2  03 

0,4368.61 

3 0 

71 

1,5824,81 

Mn  02 

0,5824.81 

2 0 

t) 

3,2587.59 

Mn  (N  03)2 

2,2587.59 

2N03  ■>) 

2,7485.40 

Mn  SO* 

1,7485.40 

SO*  «) 

77 

2,8930.65 

Mn  0(0  02)2 

1,6018.24 

2 C02 

2,0921.53 

Mn  0 03 

0,8009.12 

C02 

3 n 

2,1532.84 

Mii3(PO*)2 

1,1532.84 

2 PO*  ’) 

71 

3,5500.00 

MnHAs  0* 

2,5317.51 

AsO*  3) 

\ 1 

1)  1,4171.92  = 3N20\  — 8)  1,0496.84  = 3 SO^.  — =<)  0,6209.2^5  = 
p20-’.  — <)  0,5302.08  = SO».  — 1,9676.19  = — ®)  1,4572.99 

„ SO>.  — 0,8620.43  = P805.  — »)  2,0948.90  = As«05;  0,0182.48  = H. 
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Zweiter  Theil.  Metalle  (und  Ammonium). 


Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Mn 

3,6018.24 

Wasserhaltige 

Salze. 

Mn  Cl^  + 4 aq 

1 

1,3109.48 

Wasser. 

4H20 

W 

5,2218.97 

Mn  Br^  + 4 aq 

1,3109.48 

4H20 

•1 

6,9291.97 

Mn  + 4 aq 

1,3109.48 

4H20 

»J 

5,2251.82 

Mn(N03)2+6aq 

1,9664.23 

6H20 

4,0594.88 

MnSO^  + 4aq 

1,3109.48 

4H20 

3 „ 

2,9180.04 

Mu3(PO^)2+7aq 

0,7647.20 

7 H20 

15. 

Zink. 

ZnS 

0,6698.33 

Zn 

0,3301.67 

s 

n 

0,8346.06 

ZnO 

0,1647.74 

0 

ZnO 

0,8025.73 

Zn 

0,1974.27 

0 

1,6776.34 

Zn  C12 

0,8750.61 

2 CI 

T» 

2,7758.53 

ZnBi-2 

1,9732.80 

2 Br 

n 

3,9332.01 

Zn  J2 

3,1306.28 

2 J 

n 

1,2741.21 

Zn  Fl2 

0,4715.48 

2 Fl 

»1 

1,4453.24 

Zn  Cy2 

0,6427.51 

2Cy 

11 

1,1981.69 

ZnS 

0,3955.96 

S 

11 

2,3337.45 

Zn  (N  03)2 

1,5311.72 

2N03  1) 

n 

1,9878.77 

Zn  SO* 

1,1853.04 

SO*  2) 

» 

2,2410.93 

ZnCrO* 

1,4385.20 

Cr  0*  3) 

1,5429.24 

ZnC03 

0,5429.24 

C02 

3 

1,5843.64 

Zn3(PO*)2 

0,7817.91 

2 PO*  *) 

3 „ 

1,8151.08 

Zn3  (As  03)2 

1,0125.35 

2 As  03  3) 

»)  1,8337.45  = N^05.  — *)  0,9878.77  = S 0^.  — »)  1,2410.93  = CrO^.  — 
*)  0,6843.64  =.  — »)  0,8161.08  «.  As*03. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Zusatz- 

Tabelle. 

Zn 

2,0903.20 

Zn  Cl2 

1,0903.20 

2 CI 

3,4586.93 

ZnBr2 

2,4586.93 

2 Br 

4,9007.39 

ZnJ2 

3,9007.39 

2 J 

1,5875.46 

ZnFl2 

0,5875.46 

2 Fl 

1,8008.63 

ZnCy2 

0,8008.63 

2Cy 

»1 

1,4929.10 

ZnS 

0,4929.10 

S 

ty 

1,2459.92 

ZnO 

0,2459.92 

0 

n 

2,9078.29 

Zn  (N  03)2 

1,9078.29 

2N03  1) 

n 

2,4768.80 

Zn  SO* 

1,4768.80 

SO*  2j 

2,7923.86 

ZnCrO* 

1,7923.86 

Cr  0*  3) 

1,9224.72 

Zn  C 03 

0,6764.80 

C02 

3 

1,9741.06 

Zn3(PO*)2 

0,9741.06 

2 PO*  *) 

3 

2,2616.11 

Zn3  (As  03)2 

1,2616.11 

2 AsO^  *^) 

1) 

3,1538.22 

ZnHAs  0* 

2,1384.09 

As  0*  3) 

Zn 

2,6948.21 

Wasser- 
haltige Salze. 

Zn  Fl2  + 4aq 

1,1072.75 

Wasser. 

4H20 

4,5687.42 

Zn  (N  03)2 

1,6609.12 

6H20 

4,4146.11 

+ 6 aq 
ZnSO*  + 7aq 

1,9377.31 

7 H20 

4,7301.17 

Zn  Cr  0* 

1,9377.31 

7H20 

n 

2,1992.91 

+ 7 aq 
ZnC03  + aq 

0,2768.18 

H^O 

1)  1,6618.37  = N2Q5.  — 5)  1,2308.88  = S O^.  — 1,5463.93  = 

Cr03.  — 4)  0,7281.13  = P*0».  — 5)  1,0156.18  = As*  0».  — «)  1,7694.20 
= As*0^;  0,0154.13  = H. 
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Zweiter  Theil.  Metalle  (und  Ammonium). 
4.  Gruppe, 


Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

16. 

Silber. 

AgCl 

0,7527.10 

Ag 

0,2472.90 

CI 

n 

1,3103.54 

Ag  Br 

0,5576.45 

Br 

n 

1,6374.18 

Ag  J 

0,8847.09 

J 

n 

0,8859.68 

AgFl 

0,1332.58 

Fl 

» 

0,9343.49 

Ag  Cy 

0,1816.40 

Cy 

2 „ 

0,8645.04 

Ag2S 

0,1117.94 

s 

o 

W jy 

0,8085.01 

Ag2  0 

0,0557.92 

0 

n 

1,1854.15 

AgN03 

0,4327.06 

N 03  1) 

2 „ 

1,0876.74 

Ag2SO^ 

0,3349.64 

SO^  2) 

2 „ 

1,1592.32 

Ag2Cr  0* 

0,4065.23 

CrO^  3j 

2 „ 

0,9619.31 

Ag2C03 

0,1534.29 

C02 

3 „ 

0,9736.42 

AgSpo^ 

0,2209.32 

PO*  4) 

3 „ 

1,0388.49 

Ag3As  03 

0,2861.40 

As  Q3 

3 „ 

1,0760.44 

Ag3  AsO* 

0,3233.34 

AsO*  C) 

AgCy 

0,8055.97 

Ag 

0,1944.02 

Cy 

2 „ 

0,8653.09 

Ag2  0 

0,0597.12 

0 

Ag2S 

0,8706.83 

2 Ag 

0,1293.16 

s 

» 

0,9352.20 

Ag2  0 

0,0645.37 

0 

Zusatz- 

Tabelle. 

Ag 

1,3285.34 

AgCl 

0,3285.34 

CI 

1,7408.50 

AgBr 

0,7408.50 

Br 

rt 

2,1753.66 

AgJ 

1,1753.66 

J 

1)  0,87G9.U  = — *)  0,2791.72  = SO^.  — 3)  0,3507.30  = 

CrO«.  — ■>)  0,1051.40  = P3Q3.  — 3)  0,2303.48  =.  AsSQ».  — 6)  0,2675.43 
= As«  03. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Ag 

1,1770.38 

AgFl 

0,1770.38 

Fl 

rj 

1,2413.15 

Ag  Cy 

0,2413.15 

Cy 

0 

)) 

1,1485.23 

Ag2S 

0,1485.23 

s 

0 

1,0741.22 

Ag^O 

0,0741.22 

0 

n 

1,5748.65 

AgNQä 

0,5748.65 

N03  1) 

2 „ 

1,4450.12 

Ag^SO^ 

0,4450.12 

SO^  2) 

2 „ 

1,5400.79 

Ag^CrO^ 

0,5400.79 

CrO*  3) 

2 „ 

1,2779.58 

Ag2C03 

0,2038.36 

C02 

3 « 

1,2935.16 

Ag3po^ 

0,2935.16 

PO*  4) 

o 

» 

1,5748.65 

Ag^HAsOS 

0,5702.21 

As  03  5) 

3 „ 

1,3801.47 

Ag^AsQS 

0,3801.47 

As  03  C) 

3 „ 

1,4295.62 

Ag^  As  0“^ 

0,4295.62 

AsO*  2) 

17. 

Queck- 

silber. 

Hg2  C12 

0,8495.98 

2 Hg 

0,1504.02 

2 CI 

T> 

0,9855.84 

2 HgS 

0,1359.86 

2S 

» 

0,8835.31 

Hg2  0 

0,0339.33 

0 

» 

0,9174.64 

2HgO 

0,0678.66 

2 0 

HgS 

0,8620.24 

Hg 

0,1379.75 

S 

2 „ 

1,0146.25 

Hg2  Cl2 

0,1526.01 

2 CI 

1,1672.27 

HgCl2 

0,3052.03 

2 CI 

2 , 

1,2061.43 

Hg2Br2 

0,3441.19 

2 Br 

1,5502.63 

HgBi-2 

0,6882.38 

2 Br 

2 „ 

1,4079.73 

Hg2j2 

0,5459.48 

2 J 

1,9539.21 

HgJ2 

1,0918.97 

2 J 

n 

1,0264.90 

HgFl2 

0,1644.66 

2 Fl 

>)  0,5007.43  = N*  0\  — *)  0,3708.89  = S O'*.  — »)  0,4659.57  = 
CrO’.  — ■')  0,2193.94  = — 5)  0,4590.37  = As^QS;  0,0046.44  = H. 

— 6)  0,3060.25  = As2  O^.  — 7)  0,3554.40  = As«  0'. 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

HgS 

1,0862.02 

HgCy2 

0,2241.78 

2Cy 

2 „ 

0,8964.53 

Hg2Ö 

0,0344.29 

0 

n 

0,9308.82 

HgO 

0,0688.58 

0 

2 „ 

1,1290.44 

Hg2(N03)2 

0,2670.20 

2N03  1) 

n 

1,3960.65 

Hg  (N  03)2 

0,5340.40 

2Nü3  2) 

2 „ 

1,0687.28 

Hg2SO^ 

0,2067.04 

SO<  3) 

)) 

1,2754.33 

HgSO^ 

0,4134.09 

SO^  4) 

2 

1,1128.87 

Hg2CrO* 

0,2508.63 

Cr  0^  5) 

)) 

1,3637.50 

Hg  Cr  0^ 

0,5017.26 

Cr  0*  6) 

HgO 

0,9260.28 

Hg 

0,0739.71 

0 

0 

0,9630.14 

Hg2  0 

0,0369.85 

0 

Zusatz- 

Tabelle, 

2 Hg 

1,1770.27 

Hg2Cl2 

0,1770.27 

2 CI 

» 

1,3540.54 

Hg  Cl2 

0,3540.54 

2 CI 

2 „ 

1,3991.99 

Hg2Bl-2 

0,3991.99 

2 Br 

n 

1,7983.98 

HgBr2 

0,7983.98 

2 Br 

2 , 

1,6333.33 

Hg2j2 

0,6333.33 

2 J 

» 

2,2666.66 

HgJ2 

1,2666.66 

2 J 

1,1907.90 

Hg  Fl2 

0,1907.90 

2 Fl 

fj 

1,2600.60 

HgCy2 

0,2600.60 

2Cy 

1,1600.60 

HgS 

0,1600.60 

S 

2 „ 

1,0399.40 

Hg2Q 

0,0399.40 

0 

r> 

1,0798.80 

HgO 

0,0798.80 

0 

2 „ 

1,3097.59 

Hg2(N03)2 

0,3097.59 

2NQ3  7) 

» 

1,6195.19 

Hg  (N  03)2 

0,6195.19 

2 N Q3  8) 

2 „ 

1,2397.89 

Hg2  s 0* 

0,2397.89 

S 0*  3) 

y> 

1,4795.79 

HgSO^ 

0,4795.79 

S 0*  10) 

')  0,2325.91  = N*05.  — *)  0,4661.82  = N«05.  — 3)  0,1722.76  = 
S03.  — ■»)  0,3445.50  = SO».  — 5)  0,2164.34  = CrO^.  — 0,4328.67 

= Cr  03.  — ~)  0,2698.19  = N*  0^.  — 8)  o,5396.39  = N*0^  — 
9)  0,1998.49  ^ SO*.  — ’IO)  0,3996.99  = SO». 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

2 Hg 

1,2910.16 

Hg2CrO* 

0,2910.16 

CrO^  1) 

n 

1,5820.32 

HgCrO'i 

0,5820.32 

CrO^  2^ 

18. 

■ 

Blei. 

Pb  Cl2 

0,7447.41 

Pb 

0,2552.59 

CI 

0,8023.31 

PbO 

0,0575.90 

0 

PbS 

0,8658.38 

Pb 

0,1341.61 

S 

» 

0,9327.93 

PbO 

0,0669.54 

0 

PbO 

0,9282.21 

Pb 

0,0717.78 

0 

« 

1,0720.48 

PbS 

0,1438.27 

s 

PbSO^ 

0,6829.35 

Pb 

0,3170.65 

so*  3) 

0,9170.11 

Pb  Cl2 

0,2340.75 

2 CI 

1,2107.80 

Pb  Bi-2 

0,5278.44 

2 Br 

1,5203.66 

Pb  J2 

0,8374.31 

2 J 

•1 

0,8090.73 

PbPl2 

0,1261.37’ 

2 Fl 

r> 

0,8548.69 

PbCy2 

0,1719.33 

2Cy 

n 

0,7887.56 

PbS 

0,1058.20 

S 

0,7357.46 

PbO 

0,0528.11 

0 

n 

0,7885.57 

Pb  02 

0,1056.22 

2 0 

T» 

1,0925.18 

Pb  (N  03)2 

0,4095.82 

2NQ3  *) 

1,0677.34 

Pb  Cr  0* 

0,3847.98 

Cr  0*  3) 

0,8809.76 

PbC03 

0,1452.30 

C02 

3 „ 

0,8920.61 

Pb3  (P  0*)2 

0,2091.26 

2 PO*  3) 

3 . 

0,9537.84 

Pb3  (As  03)2 

0,2708.49 

2 As  03  '^) 

3 . 

0,9889.92 

Pb3(AsO^)2 

0,3060.56 

2 As  0*  8) 

1)  0,2510.76  = Cr  O».  — *)  0,5021.52  = Cr  O^.  — 3)  0,2642.53  = 
S 03.  — •»)  0,3567.71  = 0^.  — 5)  0,3319.87  = Cr  0 >.  — 6)  0,1563.15 

= pk  0».  — 7)  0,2180.38  = As*  Q3.  — 8)  0,2532.45  = As*  O». 
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Zweiter  Theil.  Metalle  (und  Ammonium). 


Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

PbCrO^ 

0,6396.12 

Pb 

0,3603.88 

CrO^  1) 

» 

0,7387.19 

PbS 

0,0991.07 

S 

» 

0,6890.72 

PbO 

0,0494.60 

0 

Zusatz- 

Tabelle. 

Pb 

1,3427.49 

Pb  CP 

0,3427.49 

2 CI 

n 

1,7729.05 

PbBr2 

0,7729.05 

2 Br 

» 

2,2262.22 

PbJ2 

1,2262.22 

2 J 

« 

1,1846.98 

PbPP 

0,1846.98 

2 Fl 

3> 

1,2517.56 

Pb  Cy2 

0,2517.56 

2Cy 

J7 

1,1549.49 

PbS 

0,1549.49 

S 

» 

1,0773.29 

PbO 

0,0773.29 

0 

n 

1,1546.58 

Pb  02 

0,1546.58 

2 0 

V 

1,5997.38 

Pb  (N  03)2 

0,5997.38 

2 N Q3  2) 

n 

1,4642.66 

Pb  S 0^ 

0,4642.66 

SO^  3) 

V 

1,5634.47 

PbCrO* 

0,5634.47 

CrO*  ^) 

« 

1,2899.85 

PbC03 

0,2126.56 

CQ2 

3 „ 

1,3062.16 

Pb3(PO^)2 

0,3062.16 

2PO^  6) 

)) 

1,5997.38 

Pb  H As  03 

0,5948.93 

As  03  «) 

3 „ 

1,3965.95 

Pb3(As03)2 

0,3965.95 

2 As  03  ^) 

n 

1,6770.67 

Pb  H As  0^ 

0,6722.22 

AsO^  3) 

3 „ 

1,4481.48 

Pb3(AsO*)2 

0,4481.48 

2AsO*  3) 

19.  Avis- 

niuth. 

Bi2s3 

0,8122.28 

2 Bi 

0,1877.71 

3S 

n 

0,9059.38 

BP  03 

0,0937.09 

3 0 

1)  0,3109.27  = Cr  O».  — *)  0,5224.09  = N«  0\  — “)  0,3869.37  = 
S 0».  — ■>)  0,4861.18  = Cr  O^.  — 5)  0,2288.87  = P'ä  0\  — «)  0,4788.99 
= As^Ü«;  0,0048.45  = H.  — 0 0,3192.66  = As«  — «)  0,5562.28  = 
As«  05;  0,0048.45  = 11.  — '’)  0,3708.19  = As«  0\ 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Bi2  03 

0,8965.61 

2 Bi 

0,1034.39 

3 0 

7) 

1,3550.38 

2 Bi  Cl3 

0,4584.77 

6 CI 

n 

1,9304.35 

2BiBi-3 

1,0338.74 

6 Br 

2,5368.13 

2BiJ3 

1,6402.52 

6 J 

1,1436.22 

2 Bi  F13 

0,2470.61 

6 Fl 

» 

1,1038.28 

Bi2S3 

0,2072.67 

3S 

n 

1,6987.99 

2Bi(N  03)3 

0,8022.38 

6N03  1) 

1,5175.85 

Bi2  (SO^)3 

0,6210.24 

saO*  2) 

1,4335.03 

Bi20(Cr0i)2 

0,5024.62 

2 Cr  0‘  3) 

1,4960.25 

2 Bi  As  0^ 

0,5994.64 

2AsO^*) 

Bi20(Cr0*)2 

0,6254.33 

2 Bi 

0,3505.14 

2 CrO^  5) 

0,7700.21 

Bi2S3 

0,1445.88 

3S 

n 

0,6975.92 

Bi2Q3 

0,0721.58 

30 

Zusatz- 

Tabelle. 

Bi 

1,5113.73 

BiCl3 

0,5113.73 

3 CI 

2,1531.56 

BiBi-3 

1,1531.56 

3 Br 

2,8294.93 

BiJ3 

1,8294.93 

3 J 

1,2755.66 

BiFl3 

0,2755.66 

3 Fl 

2 „ 

1,2311.80 

Bi2S3 

0,2311.80 

3 S 

2 „ 

1,1153.73 

Bi2Q3 

0,1153.73 

3 0 

1,8947.95 

Bi  (N  03)3 

0,8947.95 

3NQ3  «) 

2 „ 

1,6926.74 

Bi2(SO‘)3 

0,6926.74 

3SO^  7) 

2 „ 

1,5988.91 

Bi2  0(Cr0i)2 

0,5604.33 

2CrO^  8) 

1,6686.26 

BiAsO^ 

0,6686.26 

AsO'^ 

1)  0,6987.99  = 3 N2  05.  _ «)  0,6175.85  = SSO».  — »)  0,4335.03  = 
2 Cr  03.  — i)  0,4960.25  = As^QS.  — 5)  0,3024.08  = 2 CrO^.  — «)  0,7794.21 
= N2  0%  — 7)  0,5773.01  = 3 SO'3.  — 8)  0,4835.18  = 2 CrO^.  — 9)  0,5532.53 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Wasser- 
haltige Salze. 

Wasser. 

Bi 

2,3275.66 

Bi  (N  03)3 

0,4327.71 

5H20 

2 „ 

1,8225.06 

+ 5aq 
Bi2(SO^)3 

0,1298.31 

3H20 

+ 3 aq 

1 

20. 

Kui)fer. 

Cu2S 

0,7980.29 

2 Cu 

0,2019.71 

S 

1,2019.70 

2 CuS 

0,4039.41 

2 S 

n 

0,8988.25 

Cu2  0 

0,1007.95 

0 

n 

0,9996.21 

2 CuO 

0,2015.91 

2 0 

Cu2(CNS)2 

0,5215.45 

2 Cu 

0,4784.55 

2 CNS 

CuO 

0,7983.32 

Cu 

0,2016.68 

0 

>» 

1,6921.91 

CuCl2 

0,8938.59 

2 CI 

2,8140.00 

CuBr2 

2,0156.68 

2 Br 

2 . 

2,3972.70 

Cu2j2 

1,5989.38 

2 J 

P 

1,2800.10 

Cu  F12 

0,4816.78 

2 Fl 

2 „ 

1,0003.79 

Cu2S 

0,2020.47 

S 

1,2024.26 

CuS 

0,4040.94 

S 

2 . 

0,8991.66 

Cu2  0 

0,1008.34 

0 

r> 

2,3623.95 

Cu  (N  03)2 

1,5640.63 

2N03  1) 

n 

2,0090.97 

Cu  S 0^ 

1,2107.65 

SO^  2) 

n 

2,2677.53 

Cu  Cr  0* 

1,4694.21 

CrO^  3) 

3 „ 

1,5969.16 

Cu3(P  0^)2 

0,7985.84 

2PO^  ^) 

>)  1,3623.95  = N«  0‘.  — -)  1,0090.97  ^ S 0».  — »)  1,2677.53  - 
CrO».  — ■<)  0,5969.16  = 


I 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

3 CuO 

1,8326.17 

Cu^  (As  0^)2 

1,0342.85 

2 As  03  1) 

3 „ 

1,9670.62 

Cu3  (As  0^)2 

1,1687.30 

2 As  Ol  2) 

Zusatz- 

Tabelle. 

Cu 

2,1196.58 

CuCl2 

1,1196.58 

2 CI 

3,5248.49 

Cu  Bi-2 

2,5248.49 

2 Br 

2 „ 

3,0028.49 

Cu2j2 

2,0028.49 

2 J 

1,6033.55 

CuFl2 

0,6033.55 

2 Fl 

2 „ 

1,2530.86 

Cu2S 

0,2530.86 

s ■ 

1,5061.72 

CuS 

0,5061.72 

s 

2 „ 

1,1263.05 

Cu2  0 

0,1263.05 

0 

M 

1,2526.11 

CuO 

0,2526.11 

0 

2,9591.64 

Cu  (N  0^)2 

1,9591.64 

2N03  3) 

2,5166.19 

CuS  0^1 

1,5166.19 

SOI  1) 

2,8406.14 

CuCrO^ 

1,8406.14 

Cr  Ol  &) 

3 „ 

2,0003.16 

Cu3(P  0-1)2 

1,0003.16 

2P01  ß) 

2,9591.64 

Cu  H As  03 

1,9433.36 

As  03  1) 

3 .0 

2,2955.57 

Cu3  (As  03)2 

1,2955.57 

2 As  03  3) 

3,2117.75 

CuHAs  Ol 

2,1959.48 

As  Ol  3) 

3 „ 

2,4639.65 

Cu3  (As  0*)2 

1,4839.65 

\ 

2 As  Ol  10) 

j 

Wasser- 

Wasser. 

1 

haltige  Salze. 

Cu 

1 

I 2,6881.92 

CuCl2  + 2aq 

0,5685.34 

2H20 

3,8119.65 

Cu  (N  03)2 

0,8528.01 

3 H20 

+ 3 aq 

n 

3,9379.55 

CuSOi  + 5aq 

1,4213.35 

5H20 

1)  0,8326.17  = As^O^  - 2)  0,9670.62  = As^O^.  - 3)  - 

N*05.  — •<)  1,2640.07  = SO».  — 3)  1,5880.02  = Cr  O ■.  ^ 

Pä05.  - 7)  1,5644.19  = As'iO»;  0,0158.27  = H.  - «)  1,0429.40  = 
As^O».  — 9)  1,8170.30  = As*0»;  0,0158.27  = H.  — '«)  1,2113.j4 


= As'äO». 

dos  Snntos  e Silvn,  Atoincrew.- Tal)ell'?n.  7 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Cu 

4,2619.50 

Cu  Cr  0* 

1 

1,4213.35 

5H20 

+ 5 aq 

3 , 

2,2845.83 

Cu3  (PO^)2 

0,2842.67 

3H20 

+ 3aq 

3 n 

2,8429.88 

Cu^(As  0^)^ 

0,3790.22 

4H20 

+ 4aq 

' 

21. 

Cadmium. 

Cd  8 

0,7774.22 

Cd 

0,2225.78 

S 

0,8885.02 

CdO 

0,1110.80 

0 

CdO 

0,8749.80 

Cd 

0,1250.20 

0 

7» 

1,4291.08 

Cd  Cl2 

0,5541.28 

2 CI 

» 

2,1245.49 

Cd  Bi-2 

1,2495.69 

2 Br 

n 

2,8574.33 

Cd  J2 

1,9824.53 

2 J 

y> 

1,1735.86 

Cd  F12 

0,2986.06 

2 Fl 

fi 

1,2819.99 

Cd  Cy2 

0,4070.18 

2 Cy 

V 

1,1254.89 

CdS 

0,2505.09 

S 

17 

1,8445.87 

Cd  (N  03)2 

0,9696.07 

2NQ3  1) 

P 

1,6255.67 

Cd  SO* 

0,7505.87 

SO*  2j 

n 

1,3438.03 

CdC03 

0,3438.03 

CQ2 

Zusatz- 

Tabelle. 

Cd 

1,6333.03 

Cd  C12 

0,6333.03 

2 CI 

7» 

2,4281.11 

Cd  Br2 

1,4281.11 

2 Br 

7> 

3,2657.11 

Cd  J2 

2,2657.11 

2 J 

•)  0,8445.87  . ü^  — ä)  0,C265.C7  = S 0^ 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

für 

Cd 

1,3412.71 

CdPl2 

0,3412.71 

2 Fl 

?» 

1,4651.74 

Cd  Cy2 

0,4651.74 

2Cy 

»1 

1.2863.02 

Cd  S 

0,2863.02 

S 

n 

1,1428.82 

Cd  0 

0,1428.82 

0 

»1 

2,1081.46 

Cd  (N  ()3)‘-! 

1,1081.46 

2 N 03  1) 

1,8578.33 

Cd  S U'i 

0,8578.33 

S0‘  2) 

n 

1,5358.10 

Cd  C 03 

0,3929.28 

C 0 '2 

Wasser- 

haltige  Salze. 

Cd 

1,9548.79 

Cd  Cl2  + 2 aq 

0,3215.75 

2 H ‘2  0 

n 

3,0712.62 

Cd  Bi-2  + 4 a(i 

0,6431.51 

4H.2  0 

n 

2,7512.98 

Cd  (N  03)2 

0,6431.51 

4H20 

+ 4 aq 

» 

2,5009.84 

Cd  S O'^  + 4 aq 

0,6431.51 

4H20 

0,9652 

.64  = N*0». 

— *)  0,7149.50  = 

k 

= S 0 ^. 
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5.  Gruppe. 


Gefunden 

Factor 

für 

Factor 

fü)- 

^2.  Zinn. 

Sn  02 

0,7861.59 

Sn 

0,2138.41 

2 0 

V 

1,2600.65 

SnCl2 

0,4739.06 

2 CI 

n 

1,7339.72 

Sn  CH 

0,9478.12 

4 CI 

n 

1,8548.26 

Sn  Ifr2 

1,0686.67 

2 Er 

2.9234.94 

Sn  El"* 

2,1373.35 

4 Er 

•} 

2,4816.10 

Sn  J2 

1,6954.51 

2 J 

4,1770.61 

SuJ^ 

3,3909.02 

4 J 

j> 

1,0415.35 

Sn  Fl  2 

0,2553.76 

2 Fl 

5» 

1,2969.11 

Sn  FH 

0,5107.52 

4 Fl 

?» 

1,0004.02 

Sn  S 

0,2142.42 

S 

1) 

1,2146.44 

SnS2 

0,4284.85 

2S 

n 

0,8930.79 

Sn  0 

0,1069.20 

0 

Zusatz- 

Tabelle. 

Sn 

1,6028.12 

Sn  Cl2 

0,6028.12 

2 CI 

n 

2,2056.24 

Sn  ('H 

1,2056.24 

4 CI 

n 

2,3593.52 

Sn  Bi'2 

1,3593.52 

2 Er 

n 

3,7187.04 

Sn  Er* 

2,7187.04 

4 Er 

n 

3,1566.25 

SnJ2 

2,1566.25 

2 J 

r 

5,3132.51 

Sn  J ' 

4,3132.51 

4 J 

T* 

1,3248.40 

Sn  Fl2 

0,3248.40 

2 Fl 

r» 

1,6496.80 

Sn  FH 

0,6496.80 

4 Fl 

17 

1,2725.18 

SnS 

0,2725.18 

S 

n 

1,5450.36 

SnS2 

0,5450.36 

2 S 

•* 

1,1360.03 

SnO 

0,1360.03 

0 

n 

1,2720.06 

Sn02 

0,2720.06 

2 0 

1 
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Gefunden 

Factor 

für 

Factor  j 

für 

1 

Wasser- 

1 

haltige  Salze. 

Wasser. 

Sn 

1,9089.05 

Sn  Cl^  + 2 aq 

0,3060.92 

2 IPO 

» 

! 

3,4627.18 

Sn  + 2 aq 

0,3060.92 

2 112(1 

! 

23. 

Antimon. 

Sb‘-  S3 

0,7137.31 

2 Sb 

0,2862.69 

3S 

1,1908.45 

Sb2B° 

0,4771.14 

5 S 

0,8565.97 

Sb‘^  03 

0,1428.65 

8 0 

0,9042.19 

Sl)2  0‘ 

0,1904.87 

4 ü 

79 

0,9518.41 

Sb2 

0,2381.09 

5 0 

Sb2  0^ 

0,7893.34 

2 Sb 

0,2106.66 

4 0 

1,4896.38 

2 Sb  Cl3 

0,7003.04 

6 CI 

1,9565.07 

2 Sb  Cl3 

1,1671.72 

10  CI 

2,3685.32 

2 Sb  111-3 

1,5791.97 

6 llr 

3,2947.47 

2 SbJ3 

2,5054.12 

6 J 

1,1667.10 

2 Sb  1'13 

0,3773.76 

6 Fl  1 

1,1059.26 

Sb2S3 

0,3165.92 

3 S 

1,3169.87 

Sb^S^ 

0,5276.53 

5 S 

0,9473.33 

Sb2  03 

0,1579.99 

3 0 1 

n 

1,0526.66 

Sb2  03 

0,2633.32 

5 0 

Zusatz- 

Tabelle. 

Sb 

1,8872.07 

SbCl3 

0,8872.07 

3 CI 

2,4786.79 

Sb  CP 

1,4786.79 

5 CI 

n 

3,0006.68 

Sb  Bi-3 

1 

2,0006.68 

3 Er 
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Gei’umlen 

Factor 

für 

Factor 

für 

Sb 

4,1740.80 

SbJ3 

3,1740.80 

3 J 

n 

1,4780.93 

Sb  Fl3 

0,4780.93 

3 Fl 

2 , 

1,4010.87 

Sb^BS 

0,4010.87 

3 S 

2 , 

1,6684.78 

Sb^B^ 

0,6684.78 

5 S 

2 „ 

1,2001.67 

Sl)2  03 

0,2001.67 

3 0 

2 „ 

1,2668.89 

Sb^O^ 

0,2668.89 

40 

0 

" r> 

1,3336.12 

Sb^  0^ 

0,3336.12 

5 0 

24. 

Platin. 

Pt 

1,7281.52 

l'tCP 

0,7281.52 

4 CI 

n 

2,4939.78 

0,7658.26 

2 K CI 

n 

2,2776.12 

(NH<)2ptCl« 

0,5494.59 

•2  N Jl^  CI 

2.5. 

(lold. 

Au 

1,5408.25 

Au  Cl'3 

0,5408.25 

3 CI 

, 
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Bayer.  Akademie  der  Wissenschaften  in  München. 

Mit  137  Illustrationen,  gr.  8.  geh.  Preis  4 Jk  50 


Verlag:  von  Friedrich  Vieweg:  & Sohn  in  Brannschweig-. 


Neues 

Haii(lwörterl)iicli  der  Cliemie. 

Auf  Grundlage  des  von  Liebig,  Poggendorff  und 
Wühler,  Kolbe  und  Fehling  herausgegebenen  Hand- 
wörterbuchs der  reinen  und  angewandten  Chemie  und 
unter  Mitwirkung  von 

Eaumann,  Bunsen,  Fittig,  Fresenius,  Hesse, 

II of mann,  Kekulö,  Kopp,  Wichelbaus  und  anderen 
Gelelivten  bearbeitet  und  redigirt  von 

Dr.  Hermann  v.  Fehling, 

weil.  Professor  der  Chemie  an  der  Künigl.  Technischen  Hochscliule 

in  Stuttgart. 

Nach  dem  Tode  des  Herausgebers  fortgesetzt  von 

Dr.  Carl  Hell, 

Professor  der  Chemie  an  der  Künigl.  Technischen  Hochschule 
in  Stuttgart. 

Mit  Holzstichen,  gr.  8.  geh. 

Erschienen  ist: 

Lieferung  1 bis  56  (A  bis  Phosphor).  1871  — 1887.  ä Liefe- 
rung 2 JL  40  . . . Preis  134  Ji,.  40  ^ 


Anleitung  znni  Experimentiren 

bei  Vorlesungen  über  anorganische  Chemie. 

Zum  Gebrauch  an  Universitäten  und  technischen  Hoch- 
schulen, sowie  beim  Unterricht  an  höheren 
Lehranstalten  von 

Dr.  Karl  Heuiiiann, 

Professor  am  eidgenössischen  Polytechnikum  zu  Zürich. 

Mit  Holzstichen,  gr.  8.  geh.  Preis  17  20  ^ 


Ansichten 

Über  die  organische  Chemie. 

Von  Dr.  J.  H.  van  ’t  Hoff, 
gr.  8.  geh.  2 Theile  in  einem  Baude.  Preis  16  M.  80 


Verlauf  von  Friedrich  Vieweg-  & Sohn  in  JBraunschweig. 


Die 

Lagerung’  der  Atome  im  Raume 

von  Dr.  J.  H.  van  ’t  Hoff. 

Nach  des  Verfassers  Broschüre  „La  chimie  dans  l’espace“ 
deutsch  bearbeitet 

von  Dr.  F.  Herrmann, 

Assistenten  am  landwirthschaftUchen  Institute  der  Universität 
zu  Heidelberg. 

Nebst  einem  Vorwort  von 

Dr.  Joh.  Wislicenus, 

Professor  der  Chemie  an  der  Universität  zu  Würzburg. 

Mit  Holzstichen,  gi*.  8.  geh.  Preis  2 JL 


Einleitung’  in  die  moderne  Cliemie. 

Nach  einer  Reihe  von  Vorträgen  gehalten  in  dem 
Royal  College  of  Chemistry  zu  London  von 

Aug.  Willi.  Hofmaiin, 

Professor  der  Chemie  an  der  Universität  Berlin. 

Sechste  mit  der  fünften  übereinstimmende  Auflage. 
Mit  75  Holzstichen.  8.  geh.  Preis  5 


Bericht 

über  die 

» 

Entwickelung  der  chemischen  Industrie 

während  des  letzten  Jahrzeliends  im  Verein  mit 
Freunden  und  Fachgenossen  erstattet  von 

Dr.  A.  W.  Hofmann, 

Professor  de'r  Chemie  an  der  Universität  Berlin, 

g r.  8.  ge h. 

Erstes  Heft.  Preis  6 ./fc.  60  — Zweites  Heft.  Preis 

13  JL  20  — Drittes  Heft.  Preis  10  20 


Verlag'  von  Friedrich  Vieweg'  & Sohn  in  Braunschweig. 


Ausfiilirlicbes  Lehr-  und  Handbuch 

der  organischen  Chemie. 

Von  I)r.  ilermanii  Kolhe, 

ordentlichem  Professor  der  Chemie  an  der  Universität  zu  Leipzig. 

(Zugleich  als  dritter,  vierter  und  fünfter  Band  zu  Graham- 
Otto’s  ausführlichem  Lehrbuch  der  Chemie.) 

In  drei  Bänden,  gr.  8.  geh. 

Erster  Baud.  Zweite  uingearbeitete  und  vermehrte  Auflage 
von  Prof.  Dr.  Ernst  v.  Meyer  in  Leipzig.  Preis  17 

Zweiter  Band.  Zweite  umgearbeitete  und  vermehrte  Auflage 
von  Prof.  Dr.  Ernst  v.  Meyer.  In  3 Ahthlg.  Preis  24  J(s. 

Dritter  Band.  Bearbeitet  von  Prof.  Dr.  E.  von  Jleyer 
und  Prof.  Dr.  A.  Weddige  in  Leipzig,  und  Prof.  Dr. 
H.  von  Fehling  in  Stuttgart.  In  zwei  Abtheilungen. 

Herabgesetzter  Preis  16 


Kurzes  Lehrbuch  der  Chemie. 

Von  Dr.  Hcrmauii  Kolhe, 

Professor  der  Chemie  an  der  Universität  Leipzig. 
Erster  Theil.  Anorganische  Chemie.  Zweite  verbesserte 
Auflage.  Mit  Holzsticheu.  8.  geh.  Preis  8 J(i. 

Zweiter  Theil.  Organische  Chemie.  8.  geh.  Preis  10  JL 


Beiträge 

zur  G eschichte  der  Chemie. 

Von  Hermann  Ko  pp. 

Mit  einer  Tafel,  gr.  8.  geh.  Erstes  bis  drittes  Stück. 
Preis  zus.  30  ,/6. 


G e s c li  i c h t e der  Chemie. 

Von  Hermann  Kopp. 

gr.  8.  geh.  Bd.  I.  (vergriffen).  — Bd.  II.  — IV.  Preis  21  M. 


Verlag'  von  Frieilricli  Vieweg'  & Sohn  in  Braiinschweig. 


Sonst  und  jetzt  in  der  Chemie. 

Ein  populär- wissenschaftlicher  Vortrag  von 

Her  m a ii  n K o p p. 

8.  gell.  Preis  80 


Unter  der  Presse  befindet  sich  die  dritte  AnflaKC 

von 

Anleitung’ 

zur  Unter siichnng  von  Wasser, 

welches  zu  gewerblichen  und  liäuslichen  Zwecken 
oder  als  Trinkwasser  benutzt  werden  soll.  Zum  Gebrauche 
für  Techniker,  Fabrikanten,  Pharmaceuten,  Chemiker  uud 

Aerzte  von 

D r.  Wilhelm  K u h e 1. 

Vollständijj  iiiiig;earl»eitet  niid  vermehrt 

von 

Dr.  F.  Tiemann, 

Professor  am  chemischen  Laboratorium  der  Universität  Berlin 
, u n d 

Professor  Dr.  Gärtner  in  Jena. 

Mit  Holzstichen,  gr.  8.  gell. 


Theorie 

der 

aroinatisclieii  Verbindungen. 

Von  Dr.  A.  Ladenhiirg, 

ordentliclicm  Professor  der  Chemie  an  der  Universität  zu  Kiel, 
gr.  8.  gell.  Preis  2 Jh. 


Pyroclieniisclie  Uiitersiicluiii^’eii 

von  Carl  Langer  und  Victor  Meyer, 

mitgetlieilt  von  Letzterem. 

Mit  17  Holzsticben.  gr.  8.  gell.  Preis  4 A 


Verlag-  von  Friedricli  Vieweg-  & Soliii  in  Braiinseliweig. 


Vorträge 

über  die 

E n t w i c k 1 u 11  g’  s g*  e s c li  i c li  t e 

(1  0 r C li  0 in  i e 

in  den  letzten  hundert  Jahren  von 

I)r.  A.  Ladenburg, 

o.  Professor  der  Cliemie  an  der  Universität  Kiel. 

Zweite  verbesserte  und  vermehrte  Auflage,  gr.  8. 
geh.  Preis  6 Jt. 


Das  optische  Drelmiigsverinögeii 

organischer  Substanzen 

und  die  praktischen  Anwendungen  desselben  von 

Dr.  Jl.  Landolt, 

Professor  der  Chemie  am  Polytechnicum  zu  Aachen. 

Für  Chemiker,  Physiker  und  Zuckerteehniker. 
Mit  Holzstichen,  gr.  8.  geh.  Preis  8 JL 


Die  Chemie 

in  ihrer  Anwendung  auf 

Agriciiltur  und  Physiologio. 

Von  Justus  von  L i e b i g. 

Neunte  Auflage.  Im  Aufträge  des  Verfassers  herausgegeben 
von  Dr.  Ph.  Zöller, 

K.  K.  Rcgierungsratli  und  ordentlicher  Professor  der  Chemie  an  der 
K.  K.  Hochschule  für  Bodencultur  zu  Wien. 

gr.  8.  geh.  Preis  16  JL  60 


Die  aiiorgaiuseho  Choinie 

auf  Grundlage  methodisch  geordneter  Versuche 
für  den  Unterricht  an  höheren  Lehranstalten  und  zur 

Selbstbclelirung 

von  Dr.  J.  Lotli, 

weil,  Director  der  Realschule  erster  Ordnung  zu  Ruhrort. 
gr.  8.  geh.  Preis  4 .U,. 


Verlag  von  Friedrich  Vieweg  & Sohn  in  Brannschweig. 


Pyridin,  Chinolin 

und  deren  Derivate. 

Von  D r.  Sigmund  31  e t z g e r 

in  Nürnberg. 

Gekrönte  Preissehrift  der  philosophischen  Facultät 
der  Universität  Würzburg, 
gr.  8.  geh.  Preis  4 Ji,, 


E i nf  ü lirnng 

in  die  allgemeine  Chemie 

und  die  physikalisch- chemischen  Operationen. 
Von  I)r.  A.  3Iicluielis, 

Professor  der  Chemie  an  der  technischen  Hochschule  zu  Aachen. 
Mit  Holzstichen  und  mehreren  Tafeln,  zum  Theil  in 
Farhendruck.  gr.  8.  geh.  Preis  6 JL 

Friedrich  Mohr’s 

Lehrbuch 

der 

chemisch  - analytischen  Titrirmethode. 

Neu  bearbeitet  von 

I)r.  Alexander  Classeii, 

Professor  der  Chemie  an  der  Königlichen  Technischen  Hochschule  zu 
Aachen  und  Vorstand  des  anorganischen  Laboratoriums. 

Für  Chemiker,  Aerzte,  Pharmaceuten , Berg-  und 
Hüttenmänner,  Fabrikanten,  Agronomen,  Metallurgen, 
Münzbeamte  etc. 

Sechste  umgearbeitete  und  vermehrte  Auflage.  Mit  201 
Holzstichen  und  angehängten  Berechnungstabellen, 
gr.  8.  geh.  Preis  20  Ji>. 


Vcriay  von  Friedrich  Vieweg"  & Solm  in  Braiuitichweig. 


Miis])ratt’s 

Tliooretisclie,  prnktisclie  inacl  analytisclie 

Chemie, 

in  Anwendung'  auf  Künste  und  Gewerbe. 

Frei  bearbeitet  von 

Bruno  Kerl  und  F.  Stolnnaiiii 

in  Berlin  in  Leipzig. 

Auch  unter  dem  Titel: 

Encyclopädisches  Handbuch  der  technischen  Chemie 

von  Bruno  Kerl  und  F.  Stohiuann. 

Dritte  verbesserte  und  vermehrte  Auflage. 

In  sieben  Bänden.  Mit  3351  Holzsticlien.  hocli  4.  geli. 
1874  — 1880.  Breis  260  A 40  ^ 

Bd.  I.  A 33,60.  Bd.  II.  ./fe.  31,20.  Bd.  III.  JL  39,60. 
Bd.  IV.  Jk  34,80.  Bd.  V.  Jk  32,40.  Bd.  VI.  A 40,80. 

Bd.  VII.  Jk  48.  — . 


Im  Er  sch  einen  begriffen: 

Muspratt’s 

Theoretisclie,  praktische  und  analytische 

Chemie 

in  Anwendung  auf  Künste  und  Gewerbe. 

Encyklopädisches  Handbuch  der  Technischen  Chemie 

n von 

F.  Stolimann  und  Bruno  Kerl. 
Vierte  Auflage 

unter  Mitwirkung  von 

E.  Beckmann,  R.  Biedermann,  H.  Bunte,  E.v.  Cocben- 
bausen,  E.  Drechsel,  C.  Engier,  A.  Frank,  C.  Grote, 
II.  Mcidinger,  E.  v.  Meyer,  F'.  Pampe,  A.  Stob  mann, 
II.  W.  Vogel,  CI.  Winkler  und  anderen  Gelehrten 
und  Fachmännern. 

Sieben  Bände.  Mit  zahlreichen  Holzstichen.  4.  geh. 
Erschienen  ist: 

I.  Band.  1.  bis  18.  Lieferung.  Pi’eis  ä 1 A.  20  ^ 
(Monatlich  zwei  Lieferungen.) 


Verlag“  von  Friedrich  Vieweg  & Solni  in  Braiiiiscliweig. 


Cliemische  Toxicologie. 

Anleitung  zur  chemischen  Ermittelung  der  Gifte  von 

Dr.  Friedrich  Mohr, 

Medicinalrath  und  Professor  der  Pharmacie  in  Bonn. 

Mit  Holzstichen,  gr.  8.  geh.  Preis  4 


Grundriss  der  Thermochemie 

oder  der  Lehre  von  den  Beziehungen  zwischen 
Wärme  und  chemischen  Erscheinungen  vom  Standpunkt 
der  mechanischen  Wärmetheorie. 

Dar  gestellt  von 

Dr.  Alex.  Naumann, 

Professor  der  Chemie  an  der  Universität  Giessen, 
gr.  8.  geh.  Preis  3 JL 


Lehr-  und  Handbuch 

der 

Thermochemie. 

Von  Dr.  Alex.  Naumann, 

Professor  der  Chemie  an  der  Universität  Giessen, 
gr.  8.  geh.  Preis  15  JL 


Cliemiscli  - teclmisclie  Analyse. 

Handbuch  der  analytischen  Untersuchungen  zur  Beauf- 
sichtigung des  chemischen  Grossbetriebes. 

Unter  Mitwirkung  von  L.  Aubry,  W.  Avenarius, 

C.  Deite,  M.  Delbrück,  L.  Drehschmidt,  C.  Engler, 
R.  Gnehm,  C.  Heinzerling,  A.  Hilger,  A.  Jena, 
A.  Ledebur,  C.  Lintner,  S.  Marasse,  W.  Michaelis, 
F.  Muck,  M.  Müller,  J.  Philipp,  C.  Rudolph, 
H.  Schwarz,  P.  Wagner,  A.  Weinhold,  H.  Zwick, 
herausgegeben  von 

D r.  Julius  Post, 

Professor  an  der  Universität  zu  Göttingen. 

Mit  Holzstichen,  gr.  8.  geh.  Preis  26  M. 
(Neue  Auflage  in  Vorbereitung.) 


Verhiff  von  Friedricli  Viewog’  & 80I111  in  Braiiiiscliweig. 


Fr.  Jul.  Otto’s 

Anleitung 

zur 

Ausiuitteliing  der  Gifte 

und  zur  Erkennung  der  Blutflecken  bei  gerichtlich- 
cliemischen  Untersuchungen. 

Sechste  Auflage,  neu  bearbeitet  von 
Dr.  Robert  Otto, 

Medicinalrath  und  Professor  der  allgemeinen  und  pliarmaccutischen 
Chemie  an  der  Herzogi.  technischen  Hochschule  zu  Braunschweig. 

Für  Chemiker,  Apotheker,  Medicinalbeamte  und  Juristen; 

Leitfaden  in  Laboratorien  und  bei  Vorträgen. 

Mit  Holzstichen  und  einer  farbigen  Tafel,  Blutkörperchen 
darstellend,  gr.  8.  geh.  Preis  7 JL 


Kurzes  Lelirbiicli  der  Cheiiiie 

nach  den  neuesten  Ansichten  der  Wissenschaft  von 

H.  E.  lioscoe  und  C.  Scliorleiiimer, 

Professoren  der  Chemie  an  der  Victoria- Universität, 
Manchester. 

Achte  vermehrte  Auflage.  Mit  Holzstichen  und  einer 
Tafel  in  Farbendruck.  8.  geh.  Preis  5 Jk  50 


A usführliclies  Lehr  buch 

der 

pliarmaceii tischen  Chemie 

bearbeitet  von 

Dr.  Ernst  Scliinidt, 

0.  Professor  der  pliarmaccutischen  Chemie  und  Dircctor  des  ph.arma- 
ccutisch- chemischen  Instituts  der  Universität  Marburg. 

Erster  Rand.  Anorganische  Chemie.  Zweite  vermehrte 
Auflage.  jSlit  Holzstichen  und  einer  farbigen  Spectraltafel. 
gr.  8.  geh. 

Erste  Abtbeilung:  Metalloide.  Preis  10  Jh. 

(Zweite  Abtheilung  unter  der  Presse.) 


Verlag'  von  Friedrich  Vieweg  & Sohn  in  Braunschweig. 


Die 

Tlieorien  der  modernen  Clieinie 

von  Alb  recht  Rau. 

gr.  8.  geh. 

I.  Heft.  Die  Grundlagen  der  modernen  Chemie.  Preis 

2 A 40 

II.  lieft.  Die  Entwickelung  der  modernen  Chemie. 

Preis  3 A 60  ^ 

III.  Heft.  (Schluss.)  Die  Entwickelung  der  modernen 

Chemie.  Neue  Folge.  Preis  7 A 


Regnault-Strecker’s 

Kurzes  Lehrbuch  der  Chemie. 

Bearbeitet  von 

Dr.  Joluiiines  Wisliceiiiis, 

Professor  der  Chemie  an  der  Universität  zu  Würzburg. 

In  zwei  Bänden.  8.  geh. 

Erster  Band:  Anorganische  Chemie.  Neunte  ver- 
besserte Auflage.  Mit  Holzstichen  und  einer  farbigen  Spec- 
traltafel.  Preis  12  A 

Zweiter  Band:  Organische  Chemie.  Sechste  ver- 
besserte Auflage.  Mit  Holzstichen.  Preis  15  Jtr. 


Die  Schule  der  Chemie, 

oder  erster  Unterricht  in  der  Chemie,  versinnlicht 
durch  einfache  Experimente.  Zum  Schulgebrauch  und 
zur  Selbstbelehrung,  insbesondere  für  angehende  Apo- 
theker, Landwirthe,  Gewerbtreibende  etc. 

Von  Dr.  J.  A.  Stöckbardt, 

König!.  Sächs.  Geh.  Hofratli,  Professor  der  Chemie  an  der 
König!.  Akademie  für  Forst-  und  Landwirthe  zu  Tharand  und  K.  S. 

Apothekenrevisor. 

Neunzehnte  verbesserte  Auflage.  Mit  219  Holzstichen 
und  einer  farbigen  Tafel.  8.  geh.  Pi'eis  7 A 


Verlag:  von  Friecbicli  Vieweg*  & Sohn  in  Braunscliwei^. 


Ausfülirliclies 

Lehrbuch  der  Chemie. 

Vo  n 

II.  E.  Iloscoe  und  C.  Schorleinmer, 

Professoren  der  Chemie  an  der  Victoria -Universität, 
Manchester. 

Erster  Band.  Nichtmetalle.  Zweite  vermehrte  Auflage. 

Mit  zahlreichen  Holzsticheu.  gr.  8.  geh.  Preis  12  „Hs. 
Zweiter  Band.  Die  Metalle  und  Spectralanalyse.  Mit 
zahlreichen  Holzstichen,  2 farbigen  und  2 photographischen 
Spectraltafeln.  gr.  8.  geh.  Preis  16  80  A 

Dritter  Band.  Die  Kohlenwasserstoffe  und  ihre  De- 
rivate oder  Organische  Chemie.  Erster  Theil. 
Mit  zahlreichen  Holzstichen,  gr.  8.  geh.  Preis  24  JL 
Vierter  Band.  Die  Kohlenwasserstoffe  und  ihre  De- 
rivate oder  Organische  Chemie.  Zweiter  Theil. 
Mit  zahlreichen  Holzstichen,  gr.  8.  geh. 

Erste  und  zweite  Abtheilung.  Preis  1 3 Jk 
(Sclilussabtlieilung  uuter  der  Presse.) 


Leitfaden  der  Physik  und  Olieniie. 

Für  die  oberen  Klassen  von  Bürger-  und  höheren 
Mädchenschulen  in  zwei  Kursen  bearbeitet  von 

A.  Sattler. 

Fünfte  verbesserte  Auflage.  Mit  180  Holzstichen, 
gr.  8.  geh.  Preis  80  A 


Lehrbuch  der  Kohlenstoffverbindungen 

oder  der  organischen  Chemie 
von  Carl  Schorlemmer. 

(Zugleich  als  zweiter  Band  von  Roscoe-Scliorlemmer’s 
kurzem  Lehrbuch  der  Chemie.) 

Dritte  verbesserte  Auflage.  Mit  Holzsticheu. 

8.  geh.  Erste  Hälfte.  Preis  7 Jk. 

(Zweite  Hälfte  unter  der  Presse.) 


Verlag  von  Friedlich  Vieweg  & Sohn  in  Brannscliweig. 


Beiträge  zur  Kenntniss 

der 


unorganischen  Schmelzverbindungen. 

Eine 

Reihe  chemisch-krystallographischei'  Untersuchungen  von 

Ür.  Otto  Schott. 

Mit  Holzstichen,  gr.  8.  geh.  Preis  4 Ji,. 


Die 

Chemie  des  Steinkohlentlieers 

mit  besonderer  Berücksichtigung  der  künstlichen  organi- 
schen Farbstoffe  von 

D r.  Gustav  S c li  ii  1 1 z. 

Zweite  vollständig  umgearbeitete  Auflage. 
Erster  Band.  Die  Rohmaterialien.  Mit  eingedruckten  Holz- 
stichen. gr.  8.  geh.  Preis  26  JL 

(Zweiter  Band  in  Vorbereitung.) 


Siebenstellige 

gemeine  Logarithmen 

der  Zahlen  von  1 bis  108000  und  der  Sinus,  Cosinus, 
Tangenten  und  Cotangeuten  aller  Winkel  des  Quadranten 
von  10  z.u  10  Secunden  nebst  einer  luterpolationstafel 
zur  Berechnung  der  Proportioualtheile  von 
Dr.  Ludwig  Schrön, 

Director  der  Sternwarte  und  Professor  zu  Jena,  MitgÜede  der 
Kaiserlich  Leopold.  CaroUn.  deutschen  Akademie  der  Naturforscher 
und  der  gelehrten  Gesellschaften  zu  Breslau,  Frankfurt  am  Main, 
Halle  und  Jena. 

Imperial -Octav.  geh. 

Tafel  I.  und  II.  (Logarithmen  der  Zahlen  und  der  trigonometri- 
schen Functionen.)  Zwanzigste  Ausgabe.  Preis  4,20  JL 
Tafel  III.  Interpolationstafel  (Supplement  zu  allen  Logarithmen- 
tafeln). Zwanzigste  Ausgabe.  Preis  1 JL  80 
Tafel  I.  Die  Logarithmen  der  Zahlen.  (Für  Solche,  welche 
Tafeln  für  trigonometrische  Rechnungen  nicht  nüthig  liaben.) 
Zwanzigste  Ausgabe.^  Preis  2 JL  40 


Verlag'  von  Friedrich  Vieweg  & Sohn  in  Brannschweig. 


FüiifstelliiE^e 

logarithmische  u.  trigonometrische  Tafeln. 

Herausgegeben  von 

Dr.  O,  Schlömilcli, 

K.  S.  Geheimeratb  a.  D., 

Mitglied  der  Königl.  Sächsischen  Gesellschaft  der  Wissenscliaften 
zu  Leipzig , der  Königl.  Schwedischen  Akademie  zu  Stockholm , der 
Kaiserl.  Leopoldinischen  Akademie  etc. 

Galvanoplastische  Stereotypie.  Wohlfeile  Schulausgabe. 
Neunte  Auflage.  8.  geh.  Preis  1 M. 


G r u n (1  r i s s der  Che  m i e 

uach  den  neuesten  Ansichten  der  Wissenschaft  für 
den  Unterricht  an  Mittelschulen,  besonders  Gewerbe-, 
Handels-  und  Realschulen  bearbeitet  von 

Dr.  Max  Zaengerle, 

Professor  am  KöuigUcheii  Bcalgymnasium  zu  München. 
Erster  Tlieil.  Anorganische  Chemie.  Dritte  Auflage. 
Mit  Holzstichen  und  einer  farljigen  Tafel.  gr.  8.  geh. 
Preis  2 JL  80 

Zweiter  Theil.  Organische  Chemie.  Dritte  Auflage. 
Mit  Holzstichen,  gr.  8.  geh.  Preis  1 40 


Lehrbuch  der  Chemie 

nach  den  neuesten  Ansichten  der  Wissenschaft  für  den 
Unterricht  an  technischen  Lehranstalten 

bearbeitet  von 

Dr.  3Iax  Zaeiigerle, 

Professor  am  Königlichen  Eealgymnasium  zu  München. 

Erster  Band.  Unorganische  Chemie.  Dritte  vermehrte 
Auflage.  Mit  152  Holzstichen  und  1 Tafel  in  Farbendruck, 
gr.  8.  geh.  Preis  6 JL 

Zweiter  Band.  Organische  Chemie.  Dritte  vermehrte' 
Auflage.  Mit  31  Holzstichen,  gr.  8.  geh.  Preis  3 ,H>. 
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Verlaff  von  Friedrich  Vieweg’  und  Sohn 


